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DEPARTEMENT  VAN  OORLOG. 


lle  AFDEEL! NG, 
GENERALE  STAF, 

N°.  62. 


DE  MINISTER  VAN  OORLOG, 

Gezien  het  Koninklijk  Besluit  van  5  Juni  1885,  N°  23,  nopens  de 
verpleging  van  zieke  en  gewonde  militairen  in  tijd  van  oorlog; 

Heeft  goedgevonden: 

I.  Vast  te  stellen  een  Voorschrift  ter  uitvoering  van  voormeld 
Koninklijk  Besluit  van  5  Juni  1885,  N°  23; 

II.  Te  bepalen: 

1°.  dat  meergemeld  Koninklijk  Besluit  met  het  sub  I  bedoelde 
Voorschrift  afzonderlijk  gedrukt  zal  worden  en  dat  aan  ieder, 
die  op  last  van  het  Departement  van  Oorlog  een  of  meer 
exemplaren  van  het  Recueil  Militair  ontvangt,  een  of  meer 
exemplaren  daarvan  kosteloos  verstrekt  zullen  worden  —  met 
dien  verstande,  dat  geene  verstrekking  daarvan  zal  geschieden 
ten  behoeve  van  de  compagnieën,  eskadrons  en  batterijen  en 
van  zes  arrondissementscommandanten  van  de  Marechaussee ; 

2°.  dat  genoemd  Voorschrift,  tegen  een  nader  bekend  te  maken 
prijs,  in  den  handel  algemeen  verkrijgbaar  zal  worden  gesteld. 

’.<?  Gravenhag e ,  16  Juni  1885. 


De  Minister  voornoemd , 


WE1TZEL. 
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fTij  WILLEM  III ,  bij  de  gratie  Gods,  Koning  DER 
N°.  23.  Nederlanden,  Prins  van  Oranje-Nassau  ,  Groot¬ 

hertog  van  Luxemburg,  enz.,  enz  ,  enz. 


Op  de  voordracht  van  Onzen  Minister  van  Oorlog  van  29  Mei 
1885,  Vle  Afd  ,  n°.  48; 

Gezien  Onze  Besluiten  van  7  September  1880,  n°.  9,  en  van  14 
Januari  1882,  n°.  3; 

Hebben  goedgevonden  en  verstaan  te  bepalen : 

Art.  1. 

Voor  de  verpleging  van  zieke  en  gewonde  militairen  in  tijd  van 
oorlog,  kunnen  —  behalve  de  militaire  hospitalen,  bedoeld  bij  Ons 
Besluit  van  7  September  1880,  n°.  9  —  worden  opgericht  de  na¬ 
vermelde  militaire  hospitalen: 

a.  veldhospitalen , 
h.  tijdelijke  hospitalen. 

Art.  2. 

Onze  Minister  van  Oorlog  wordt  gemachtigd  tot  het  in  tijd  van 
oorlog  tijdelijk  in  dienst  stellen  van  personeel,  noodig  voor  de 
militaire  hospitalen,  en  ten  dienste  van  de  evacuatie  van  zieke  en 
gewonde  militairen,  mitsgaders  tot  het  doen  aanschaffen ,  in  huur 
nemen  of  inrichten  van  materieel,  ten  dienste  dier  evacuatiën. 

Art.  3. 

In  tijd  van  oorlog  kunnen  —  met  afwijking  van  het  bepaalde  bij 
het  Koninklijk  Besluit  van  11  November  1815,  n°.  94  —  de  voor¬ 
werpen  van  ligging  en  kleeding,  de  levensmiddelen  en  de  verdere 
benoodigdheden ,  ten  dienste  der  militaire  hospitalen,  onverschillig 
tot  welk  bedrag,  buiten  openbare  aanbesteding,  worden  aangeschaft. 

Art.  4. 

De  bepalingen  van  Ons  Besluit  van  7  September  1880,  n°.  9, 
zijn ,  voor  zooveel  toepasselijk ,  ook  geldend  voor  de  in  Art.  I .  van 
dit  Besluit  bedoelde  veld-  en  tijdelijke  hospitalen. 

Onze  Minister  van  Oorlog  is  belast  met  de  uitvoering  van  dit 
Besluit,  waarvan  afschrift  zal  worden  gezonden  aan  de  Algemeene 
Rekenkamer. 


Karlsbad ,  den  5  Juni  1885. 
De  Minister  van  Oorlog , 


WILLEM. 


WE1TZEL. 


VOORSCHRIFT. 
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INLEIDING. 


De  taak  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  tijd  van  oorlog  omvat 
zoowel  de  zorg  voor  het  behoud  der  gezondheid  van  de  troepen 
der  Landmacht,  als  de  verpleging  der  daartoe  behoorende  zieken  en 
gewonden. 

De  verrichtingen  van  dezen  Dienst  moeten  dus  strekken: 

1°.  om  door  geschikte  maatregelen  en  voorzorgen  het  ontstaan  en 
de  uitbreiding  van  ziekten  te  voorkomen,  en  de  troepen  —  zoo  te 
velde  als  in  versterkte  plaatsen  —  zooveel  mogelijk  te  vrijwraren 
voor  de  gevolgen  van  de  schadelijke  invloeden,  waaraan  hunne 
gezondheid  blootstaat;  invloeden,  die  onvermijdelijk  aan  het  oorlogs¬ 
leven  gepaard  gaan,  en  die  hun  oorsprong  vinden  in  opeenhooping 
van  menschen ;  in  de  gesteldheid  van  klimaat  of  localiteit ;  in  ver¬ 
moeienis  en  inspanning;  of  wel  in  ontberingen,  die,  zelfs  bij  eene 
goede  legerverpleging,  somwijlen  moeten  worden  gedragen; 

2°.  om  aan  hen  die  door  ziekte  of  verwonding  zijn  getroffen ,  de 
noodige  hulp,  deskundige  behandeling  en  veizorging  te  verschaffen, 
ter  verzachting  van  hun  lijden  en  ter  bevordering  van  de  kansen 
op  hun  levensbehoud  en  herstel. 

De  zorg  voor  de  behoorlijke  uitvoering  van  deze  taak,  rust  in  de 
eerste  plaats  op  het  personeel,  dat  met  de  leiding  en  de  uitoefening 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  tijd  van  oorlog  belast  is ;  doch 
ook  de  bevelvoerende  officieren  en  ,  in  het  algemeen  ,  alle  militairen 
van  de  Landmacht,  die  hiertoe  in  de  gelegenheid  zijn,  moeten  naar 
hun  vermogen  daartoe  medewerken. 
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De  verrichtingen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  behooren  te  be¬ 
rusten  op  een  reeds  in  vredestijd  ontworpen  plan,  waarbij  met  de 
verschillende  omstandigheden  van  den  oorlog  rekening  is  gehouden. 

Eene  volledige  voorbereiding,  waarbij  de  middelen  worden  aan¬ 
gewezen  om  in  de  eischen  van  den  dienst  op  behoorlijke  wijze  te 
kunnen  voorzien,  en  waarbij  de  weg  wordt  afgebakend,  die  gevolgd 
moet  werden  om  het  beoogde  doel  te  bereiken  ,  kan  daarvoor  niet 
worden  ontbeerd. 

Het  hoofdbeginsel  dat  bij  de  uitoefening  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  tijd  van  oorlog  op  den  voorgrond  dient  te  staan  ,  is ,  dat 
bij  eene  doelmatige  verdeeling  van  den  arbeid  en  onder  oordeelkundige 
leiding ,  eene  gewenschte  samenwerking  van  alle  beschikbare  krachten 
worde  verkregen. 

Inzonderheid  geldt  dit  beginsel  ten  aanzien  van  de  behandeling  en 
de  verpleging  der  gewonden  op  en  nabij  het  slagveld.  Hetgioote  aantal 
der  personen  die  alsdan  de  hulp  van  den  militairen  arts  genoegzaam 
gelijktijdig  behoeven  ,  de  noodzakelijkheid  om  bij  velen  zeer  spoedige 
hulp  te  verleenen ,  de  minder  gunstige  omstandigheden  waaronder 
de  verpleging  —  met  het  oog  op  localiteit  en  hulpmiddelen  —  in 
dat  geval  veelal  moet  plaats  hebben,  zijn  even  zoovele  factoren, 
waardoor  aan  de  werkzaamheid  van  het  personeel  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  in  den  regel  zeer  belangrijke  eischen  worden  gesteld  ; 
eischen  ,  waaraan  men  door  een  stelselmatig  gebruik  van  alle  voor¬ 
handen  arbeidskrachten  moet  traehten  te  gernoet  te  komen. 

Ook  bij  de  geregelde  verpleging  der  talrijke  zieken  en  gewonden 
achterwaarts  van  het  eigenlijke  tooneel  van  den  strijd ,  bij  de  zoo 
noodzakelijke  zieken  verspreiding ,  enz.,  moet  op  dergelijke  wijze  naar 
vermindering  van  de  bezwaren,  aan  de  uitvoering  der  omvangrijke 
taak  verbonden  ,  worden  gestreefd. 

Bij  de  regeling  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  tijd  van  oorlog 
behoort  verder  te  worden  in  acht  genomen  : 

1°.  dat  de  militaire  artsen,  ter  bevordering  van  het  behoud  der 
gezondheid  van  de  troepen,  de  bevelvoerende  officieren  van  voorlichting 
en  raad  moeten  dienen  omtrent  de  toepassing  van  de  regelen  der 
hygiëne  in  de  verschillende  omstandigheden  van  den  oorlog; 

“2°.  dat  de  troepen  —  zoowel  op  marsch ,  als  in  kantonnementen  , 
kampen  ,  op  bivaks  en  in  versterkte  plaatsen  —  steeds  onmiddellijk 
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moeten  kunnen  beschikken  over  eenig  personeel  en  materieel  voor  de 
behandeling  van  zieken  en  gewonden  ; 

3°.  dat  aan  hen  die  in  het  gevecht  —  hetzij  te  velde  of  in  ver¬ 
sterkte  plaatsen  —  worden  gewond ,  zoo  spoedig  mogelijk  eene 
voorloopige  hulp  worde  verleend,  ter  voorkoming  van  oogenblikkelijk 
levensgevaar  of  van  ongunstig  verloop  van  de  wonden  ,  en  dat  deze 
hulp  zich  uitstrekke  over  allen  die  haar  behoeven. 

Het  bij  de  troepen  ingedeelde  geneeskundige  personeel  en  materieel 
moet  daarom  in  den  strijd  op  ruime  schaal  en  tijdig  kunnen  worden 
versterkt,  tot  welk  doel  bijzondere  geneeskundige  afdeelingen  bestemd 
moeten  worden  ; 

4°.  dat  de  zieken  en  gewonden ,  voor  zooveel  noodig ,  van  het 
tooneel  van  den  strijd  met  doelmatig  ingerichte  transportmiddelen 
moeten  worden  weggevoerd  en  dat  zij  voorts  aanvankelijk  moeten 
worden  opgenomen  in  nabij-  en  achterwaarts  gelegen  hospitalen , 
alwaar  zij  aan  eene  geregelde  behandeling  worden  onderworpen  ,  en 
waar  alles  beschikbaar  is ,  wat  voor  eene  behoorlijke  verpleging 
noodzakelijk  is  te  achten. 

Voor  zooveel  de  gelegenheid  niet  bestaat ,  om  tot  dat  einde  van 
gunstig  gelegen  vaste  militaire  of  burgerhospitalen  gebruik  te  maken , 
moeten  gedurende  den  oorlog  voor  dat  doel  tijdelijke  militaire  hos¬ 
pitalen  ingericht  worden  ,  die  ,  in  verband  met  de  gevechtsterreinen 
en  gemeenschapswegen  ,  op  geschikte  punten  worden  gevestigd. 

De  hospitalen  van  dezen  aard ,  welke  in  ons  land  gedurende 
den  loop  van  den  oorlog  achterwaarts  van  de  defensieliniën  moeten 
worden  opgericht ,  zullen ,  met  het  oog  op  den  vermoedelijken  gang 
der  verdediging,  voor  het  meerendeel,  gedurende  geruimen  tijd  achtereen 
op  de  punten  waar  zij  zijn  gevestigd  aan  hunne  bestemming  kunnen 
beantwoorden  ,  en  dus  een  stationnair  karakter  kunnen  hebben.  Niet¬ 
temin  zullen  ook  enkele  beweegbare  (veld)  hospitalen  (1)  beschikbaar 
moeten  zijn  ,  die  ,  in  verband  met  de  operatiën  der  mobiele  strijd¬ 
krachten,  naar  behoefte  te  gewilder  plaatse  in  werking  kunnen  worden 
gebracht ;  en  zulks  zoowel  in  de  gevallen  dat  binnen  den  gewenschten 


(1)  De  beweegbare  (tijdelijke)  hospitalen  worden  in  dit  Voorschrift  verder  aangeduid 
met  den  naam  van  veldhospitalen ;  de  stationnaire  (tijdelijke)  hospitalen  met  dien 
van  tijdelijke  hospitalen. 
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afstand  van  de  gevechtsterreinen  geene  vaste  of  stationnaire  zioken- 
inrichlingen  aanwezig  zijn  ,  als  tot  het  uitbreiden  van  voorhanden  ver- 
plegingsruimte  en  tot  het  opnemen  van  lijders  die  niet  mogen  worden 
vervoerd ; 

5°.  dat  in  de  ziekeninrichtingen  der  eerde  linie  —  waarvan  sub  4° 
sprake  is  —  steeds  tijdig  ruimte  beschikbaar  zij  ,  tot  het  opnemen 
van  nieuwe  lijders  die  van  de  strijdende  troepen  worden  aangevoerd; 
en  dat  voorts ,  in  het  algemeen ,  belangrijke  opeenhoopingen  van 
zieken  en  gewonden  zorgvuldig  moeten  worden  vermeden  of  slechts 
zeer  kortstondig  mogen  voorkomen. 

In  verband  met  den  toestand  der  lijders  moet  dus  eene  geregelde 
evacuatie  van  zieken  en  gewonden  uit  de  ziekeninrichtingen  der 
eerste  linie  ,  naar  meer  achterwaarts  gelegen  permanente  en  tijdelijke 
militaire  of  burgerhospitalen  en  naar  inrichtingen  die ,  verre  van 
het  gevechtsterrein  ,  door  de  zorg  der  vrijwillige  ziekenverpleging  tot 
stand  worden  gebracht,  plaats  hebben.  Door  eene  stelselmatige  regeling 
der  ziekenverspreiding  over  het  gedeelte  des  lands  dat  gedurende 
den  oorlog  in  ons  bezit  blijft,  moet  daarbij  worden  getracht  in  de 
steeds  toenemende  behoefte  aan  verplegingsruimte  behoorlijk  te  voorzien. 
Voor  de  evacuatie  moet  mitsdien  een  geregelde  dienst  worden  geor¬ 
ganiseerd  ,  ten  behoeve  waarvan  het  noodige  geneeskundige  en 
hulppersoneel ,  alsmede  transportmiddelen  te  land  en  te  water ,  ver- 
plegingsbehoeften,  enz.,  beschikbaar  moeten  worden  gesteld  ; 

6°.  dat  de  noodige  maatregelen  worden  getroffen  om  het  materieel 
van  den  Geneeskundigen  Dienst ,  ook  bij  de  troepen  ,  bij  de  genees¬ 
kundige  afdeelingen ,  de  beweegbare  en  de  stationnaire  hospitalen, 
naar  gelang  van  behoefte  en  verbruik  ,  te  kunnen  verstrekken  ,  aan¬ 
vullen  of  vernieuwen.  Te  dien  einde  moeten  ,  op  doelmatig  gelegen 
punten  ,  magazijnen  van  dergelijk  materieel  zijn  gevestigd,  waaruit 
zoowel  aan  de  troepen  te  velde  en  in  versterkte  plaatsen  ,  als  aan  de 
ziekeninrichtingen,  het  benoodigde  in  den  kortst  mogelijken  tijd  kan 
worden  toegezonden. 

De  aanschaffing  van  dat  materieel ,  zoo  voor  de  eerste  uitrusting 
als  voor  latere  aanvulling,  behoort  tot  de  voorzieningen  die  grootendeels 
reeds  in  lijd  van  vrede  moeten  worden  getroffen. 


EERSTE  AFDEELING. 


Algemeene  bepalingen. 


§  1.  Personeel  behoorende  tot  den  Geneeskundigen  Dienst 
in  oorlogstijd. 

1  Tot  het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Land¬ 
macht  te  velde  en  in  versterkte  plaatsen  worden  in  oorlogstijd 
gerekend  te  behooren: 

alle  bij  de  staven ,  korpsen ,  geneeskundige  afdeelingen ,  veld-  en 
tijdelijke  hospitalen  —  zoo  van  het  veldleger  als  van  de  bezettings¬ 
troepen  —  ingedeelde : 

officieren  van  gezondheid,  j  zoowel  de  tijdelijke  als  die  van  het 

militaire  apothekers,  )  vaste  korps; 

paardenartsen ; 

militaire  apothekersbedienden ; 

hospitaalsoldaten  (ziekenverplegers)  (1),  alsmede  officieren  en  onder¬ 
officieren  daarbij  ingedeeld; 

ziekendragers ; 

officieren ,  onderofficieren  en  manschappen ,  ingedeeld  bij  de  trein- 
voertuigen  van  den  Geneeskundigen  Dienst; 


administrateurs, 


verbandplaatsafdeelingen  ,  veld-  en  tijde- 


/  van  verbandplaatsi 
magazijnmeesters,  t  , 

°  J  \  lijke  hospitalen; 

KOKS  ,  ; 


(1)  De  hospitaalsoldaten  worden  in  dit  Voorschrift  verder  aangeduid  met  den 
naam  van  ziekenverplegers. 
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voorts:  de  schrijvers,  ter  beschikking  van  den  Geneeskundigen  Dienst, 
en  de  oppassers  van  officieren  van  het  dienstvak. 

2.  Onverminderd  het  disciplinair  gezag  dat  over  het  personeel 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  velde  en  in  versterkte  plaatsen 
in  oorlogstijd  wordt  uitgeoefend ,  door  de  commandanten  der  troepen- 
afdeelingen  waarbij  het  is  ingedeeld,  is  dat  personeel  alsdan,  over¬ 
eenkomstig  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift,  in  de  eerste  plaats 
ondergeschikt  aan  de  officieren  van  gezondheid,  die  met  de  leiding 
van  en  het  toezicht  over  den  Geneeskundigen  Dienst  zijn  belast. 

§  2.  Kenteekenen  van  onzijdigheid. 

I .  Tot  het  dragen  van  den  witten  armband  met  het  Roode  Kruis , 
voorgeschreven  in  Art.  7  van  het  Internationaal  Verdrag  van  22 
Augustus  1864-  (Conventie  van  Genève,  zie  Bijlage  I)  zijn  gerechtigd 
en  verplicht : 

a.  de  officieren  van  gezondheid,  chefs  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  het  Hoofdkwartier,  de  Staven  der  Divisiën  en  van  Zelf¬ 
standige  Brigades  en  in  de  Verdedigingsliniën  en  Stellingen,  als¬ 
mede  het  hun  toegevoegde  geneeskundige-  en  treinpersoneel; 

b.  het  gekrele  personeel  der  verbandplaatsafdeelingen ,  der  veld-  en 
der  tijdelijke  hospitalen  ; 

c.  alle  officieren  van  gezondheid,  hospitaalsoldaten  en  treinsoldaten 
der  voertuigen  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  ingedeeld  bij  de 
korpsen  en  in  de  verdedigingsliniën ,  vestingen  en  forten  ; 

d.  de  veldpredikers  of  aalmoezeniers. 

Om  te  voorkomen  dat  van  dit  kenteeken  der  onzijdigheid  misbruik 
worde  gemaakt,  moeten  de  armbanden  van  een  merk  worden 
voorzien  (1). 

De  armband  wordt  gedragen  om  den  linkerbovenarm  en  moet  steeds 
duidelijk  zichtbaar  zijn. 

D<  ziekendragei s,  ingedeeld  bij  de  compagnieën  infanterie,  zijn 
met  bevoegd  tot  het  dragen  van  den  armband  met  het  roode  kruis , 

(1)  Zie  §  87  puut  17. 
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doch  dragen  ter  onderscheiding  een  rooden  band  om  den  linker¬ 
bovenarm. 

3.  Alle  vaste,  tijdelijke  en  veldhospitalen  op  het  oorlogstooneel,  zoo¬ 
mede  de  ziekenlokalen  in  kantonnementen  en  de  ziekenlokalen  of  tenten 
in  kampen  en  bivaks,  moeten  te  allen  tijde  gedurende  den  oorlog  de 
witte  vlag  met  het  Roode  Kruis  en  daarnevens  de  Nationale  vlag, 
duidelijk  zichtbaar  geplaatst,  vertoonen  (Art.  7  van  het  aangehaalde 
Verdrag);  terwijl  des  nachts  aan  deze  vlaggen  eene  roode  lantaarn 
wordt  toegevoegd. 

Deze  bepaling  geldt  mede  voor  de  verbandplaatsevi  en  voor  transporten 
van  zieken  en  gewonden  op  of  in  de  nabijheid  van  het  gevechtsveld 
en  tot  ontruiming  van  ziekeninrichtingen. 

Bij  kleine  forten ,  waar  het  den  vijand  onmogelijk  zou  zijn  de 
ziekenlokalen  te  sparen ,  en  waar  de  daarop  geplaatste  vlag  of  lantaarn 
hem  daarentegen  een  gewenscht  richtpunt  zou  opleveren,  kan  die  plaat¬ 
sing  op  last  van  den  Linie-  of  Stellingcommandant  worden  nagelaten. 

De  officieren  van  gezondheid  en  voor  zooveel  de  ziekendragers  be¬ 
treft  ook  de  compagnies-commandanten ,  zijn  verantwoordelijk  voor 
de  stipte  naleving  van  de  in  deze  §  gestelde  bepalingen.  Zij  zijn 
tevens  verplicht  te  waken  tegen  misbruik,  dat  van  den  armband  en 
van  de  vlag  met  het  Roode  Kruis  gemaakt  zou  kunnen  worden. 

§  3.  Oefening  van  het  Personeel  van  den  Geneesknndigen  Dienst. 

Het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  zoowel  bij  de 
korpsen  van  het  Veldleger  en  de  bezettingstroepen  als  bij  de  verband- 
plaatsafdeelingen  en  de  veldhospitalen ,  moet  voor  zooveel  daartoe 
in  verband  met  de  oorlogshandelingen  en  de  overige  diensten 
gelegenheid  bestaat,  vooral  in  de  eerste  dagen  na  de  mobili¬ 
satie,  worden  geoefend  in  alles  wat  zijn  dienst  in  en  na  het 
gevecht,  het  gebruik  van  het  materieel,  het  behandelen  en  het  vervoer 
van  gewonden,  enz.  betreft.  Deze  oefeningen  hebben  plaats  onder 
leiding  van  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  de  Eerstaanwezende 
Officieren  van  Gezondheid,  die  voor  den  goeden  gang  dier  oefeningen 
verantwoordelijk  zijn. 

§  4.  Vernietigen  van  dienstbescheiden. 

De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  het  verdere  per¬ 
soneel  van  het  dienstvak  zijn  verplicht,  ingeval  zij  in  handen  des 
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vijands  mochten  geraken,  alle  in  hun  bezit  zijnde  bescheiden  betreffende 
de  operatiën  en  de  sterkte  der  legerafdeelingen  en  bezettingen,  zoomede 
alle  overige  geheime  brieven ,  voorschriften ,  enz.  te  vernietigen. 

§  5.  Alireineene  bepalingen  omtrent  den  werkkring  en  de  dienst- 
verhouding*  van  het  personeel. 


Voor  de  officieren  van  gezondheid  die,  ingevolge  de  regelen  van 
het  Eerste  Hoofdstuk  der  Tweede  Afdeeling  en  van  het  Eerste  Hoofd¬ 
stuk  der  Derde  Afdeeling  van  dit  Voorschrift,  aan  het  hoofd  staan 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  troepen  van  het  Veldleger  en 
bij  bezettingstroepen,  gelden  de  volgende  algemeene  bepalingen: 

1.  Zij  zijn  —  ieder  voor  zooveel  betreft  de  troepen  van  het  veld¬ 
of  bezettingsleger,  waarover  zijn  werkkring  zich  uitstrekt  —  belast 
met  de  leiding  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  met  het  toezicht 
over  de  uitoefening  van  dezen  dienst. 

2.  Zij  staan  onder  de  onmiddellijke  bevelen  van  den  commandant 
dier  troepen  en  zijn  aan  dezen  voor  de  behoorlijke  vervulling  van 
hunnen  dienst  verantwoordelijk. 

3.  Met  betrekking  tot  de  uitoefening  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  staan  zij  voorts  onder  het  bevel  en  het  toezicht  van  den 
Geneeskundigen  Chef,  die  volgens  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift 
boven  hen  gesteld  is,  en  aan  wien  zij  te  dier  zake  verantwoorde¬ 
lijk  zijn. 

4.  De  Chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  en  in  de 
onderscheidene  Liniën  en  Stellingen  staan,  met  betrekking  tot  het  in 
punt  3  bepaalde,  rechtstreeks  onder  den  Inspecteur  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  der  Landmacht  (1). 

5.  Zij  waken  voor  de  behoorlijke  uitvoering  van  de  bevelen,  welke 


(1)  Ten  einde  noodelooze  herhalingen  te  voorkomen  zal  in  het  verdere  gedeelte 
van  dit  Voorschrift,  de  ouder  2  bedoelde  Commandant  steeds  als  de  nu  Militaire 
Chef  en  de  onder  3  bedoelde  autoriteit  als  de  Geneeskundige  Chef  van  den  be¬ 
trokken  officier  van  gezondheid  worden  aangeduid. 
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hun  voor  de  verrichtingen  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  gegeven 
worden. 

De  bijzonderheden  voor  deze  verrichtingen ,  ook  met  betrekking  tot 
wetenschappelijke  aangelegenheden  worden ,  in  verband  met  die  be¬ 
velen  en  in  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift, 
zelfstandig  door  hen  geregeld.  Zij  zijn  bevoegd  te  dier  zake  recht¬ 
streeks  bevelen  en  aanwijzigingen  te  geven  aan  en  briefwisseling  te 
voeren  met  de  onder  hen  ressorteerende  chefs  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  en  Eerstaanwezende  officieren  van  gezondheid. 

Deze  zijn  omgekeerd  gehouden  die  bevelen  en  aanwijzingen  op  te 
volgen  en  te  doen  op  volgen. 

6.  Zij  waken  voor  het  behoud  van  de  gezondheid  der  troepen  en 
doen  aan  hunnen  Militairen  Chef  alle  zoodanige  voorstellen,  als  kunnen 
strekken  tot  het  bevorderen  van  den  goeden  gezondheidstoestand  en 
tot  het  voorkomen  en  beteugelen  van  besmettelijke  ziekten. 

7.  Zij  overtuigen  zich  dat  de  regelen  der  gezondheidsleer,  ten  aan¬ 
zien  van  de  marschen,  van  de  ligging  en  de  inrichting  van  bivaks  en 
kampen ,  van  kantonnementen  en  van  de  inrichting  der  verblijven 
in  versterkte  plaatsen  en  bomvrije  lokalen,  van  de  voeding,  de 
kleeding ,  de  uitrusting  en  de  nachtligging  van  den  soldaat ,  steeds 
worden  in  acht  genomen  zooveel  zulks  ,  in  verband  met  andere  be¬ 
langen  ,  mogelijk  is. 

Hunne  bevindingen  te  dier  zake  worden  door  de  chefs  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  en  in  de  Verdedigingsliniën  en 
Stellingen,  zoo  noodig  ter  kennis  gebracht  van  den  Inspecteur  van  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst  der  Landmacht  en  voorts  respectievelijk  van  den 
Bevelhebber  van  het  Veldleger  en  van  den  Commandant  der  Linie 
of  Stelling. 

8.  Zij  worden  gehoord  en  dienen  van  raad  omtrent  de  maatregelen, 
die  in  het  belang  van  de  behoorlijke  verpleging  der  troepen  bij 
voorgenomen  operatiën  zouden  zijn  toe  te  passen. 

Zij  hebben  er  op  te  letten  dat  de  onder  hen  ressorteerende  officieren 
van  gezondheid  zich  beijveren  om  ,  door  doeltreffende  voorstellen  en 
raadgevingen  ,  met  betrekking  tot  de  verpleging ,  zoowel  de  bereiking 
van  het  militaire  doel  der  operatiën  te  bevorderen,  als  het  gezond¬ 
heidsbelang  van  den  soldaat  te  behartigen. 
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9.  Bij  het  uitbreken  van  eene  besmettelijke  ziekte  onder  de  troepen 
of  in  eene  ziekeninrichting  van  het  Veldleger  of  van  de  bezettings¬ 
troepen,  doen  zij  voorstellen  tot  het  nemen  van  doeltreffende  maat¬ 
regelen  tot  bestrijding  dezer  ziekte. 

Voor  zooveel  zij  daartoe  bevoegd  zijn,  geven  zij  dienaangaande 
ten  spoedigste  zelfstandig  bevelen  en  voorschriften. 

Bij  een  en  ander  moet  door  hen  gelet  worden  op  de  bestaande 
wettelijke  bepalingen  tot  bestrijding  van  besmettelijke  ziekten. 

Van  het  uitbreken  eener  besmettelijke  ziekte  en  van  de  in  verband 
daarmede  genomen  maatregelen ,  wordt  onmiddellijk  rechtstreeks  rap¬ 
port  gezonden  aan  den  Geneeskundigen  Chef. 

10.  Zij  vestigen  in  het  algemeen  hunne  aandacht  op  de  tijdige  en 
behoorlijke  ontsmetting  van  materieel,  gebouwen,  terreinen,  enz.  en 
overtuigen  zich  dat  dergelijke  ontsmetting  steeds  plaats  hebbe  waar 
die  nuttig  of  noodig  is. 

11.  Zij  waken  voor  de  goede  behandeling  en  verpleging  der  zieken 
en  gewonden. 

Zij  geven,  in  verband  met  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift,  te 
dier  zake  de  noodige  algemeene  aanwijzigingen  voor  den  dienst  van 
het  personeel  en  materieel  tot  hun  dienstvak  behoorende,  bij  marschen, 
in  kantonnementen ,  kampen ,  bivaks  en  versterkte  plaatsen ,  alsmede 
vóór,  in  en  na  het  gevecht. 

Zij  overtuigen  zich  daarbij  van  de  behoorlijke  uitvoering  der  voor¬ 
geschreven  maatregelen  en  van  den  goeden  gang  van  den  genees¬ 
kundigen  dienst. 

12.  Zij  houden  een  nauwlettend  toezicht  op  het  onder  hunne  orders 
gestelde  personeel  en  zulks  onverminderd  het  disciplinair  gezag  dat 
over  dit  personeel  ook  door  de  troepencommandanten  wordt  uitgeoefend, 
voor  zoover  het  bij  de  korpsen  en  in  de  versterkte  plaatsen  is  in¬ 
gedeeld.  Zij  gaan  de  wijze  na  waarop  dat  personeel  zich  van  zijne 
taak  kwijt  en  overtuigen  zich  van  zijn  gedrag,  van  zijnen  ijver  en 
van  zijne  geschiktheid  voor  den  werkkring  waarin  het  is  geplaatst. 

Zij  lichten  dat  personeel  voor  met  hunne  kennis  en  ervaring  op 
geneeskundig  gebied  en  zijn  bevoegd  het,  ook  op  dat  gebied,  be¬ 
paalde  voorschriften  te  geven  ter  opvolging  bij  de  uitoefening  van 
den  dienst. 
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13.  Zij  waken  voor  de  stipte  naleving  der  algemeene  militaire  en 
bijzondere  geneeskundige  verordeningen,  door  het  personeel  van  hun 
dienstvak  waarvoor  die  voorschriften  geldend  zijn. 

14.  Officieren,  onderofficieren  of  minderen  van  hun  dienstvak, 
die  bijzonder  uitmunten,  alsmede  zij  die  aanleiding  tot  ontevredenheid 
geven,  worden  door  hen  gesignaleerd;  zoo  noodig  met  bijvoeging 
van  voorstellen  in  het  belang  van  den  dienst. 

15.  De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  en  in  de 
verdedigingsliniën  en  stellingen ,  zenden  om  de  vijf  dagen  aan  hunnen 
militairen  en  aan  hunnen  geneeskundigen  chef: 

a.  een  beknopt  verslag  nopens  den  algemeenen  gezondheidstoestand 
der  troepen;  voor  laatstgenoemden  vergezeld  van  een  staat,  Model  N°.  1  ; 

b.  eene  opgaaf  van  het  aantal  zieken  en  gewonden  bij  elk  korps, 
in  elke  versterkte  plaats  en  ziekeninrichting;  ingericht  in  den  zin 
van  Model  N°.  2. 

16.  Door  ieder  der  overige  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
en  der  eerstaanwezende  officieren  van  gezondheid  worden  ingezonden : 

lu.  dagelijks,  eene  opgave  van  het  getal  zieken  en  gewonden  bij 
elk  der  korpsen ,  in  elk  der  versterkte  plaatsen .  in  het  veldhospitaal 
en  c.  q.  in  andere  in  werking  gebrachte  ziekeninrichtingen  (Model  N°.  2)  ; 

2°.  om  de  vijf  dagen'. 

a.  een  beknopt  verslag  van  den  algemeenen  gezondheidstoestand 
der  troepen,  vergezeld  van  een  staat  Model  N°.  1  ; 

b.  een  sterktestaat  Model  N°.  3. 

De  inzending  dezer  bescheiden  geschiedt  door  tusschenkomst  van 
den  militairen  chef  —  die  de  stukken  voor  «  gezien  »  onderteekent  — 
aan  den  geneeskundigen  chef. 

17.  De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  de  eerstaanwezende 
officieren  van  gezondheid  verzamelen  de  noodige  bouwstoffen  tot  het 
samenstellen  van  eene  algemeene  wetenschappelijke  statistiek  be¬ 
treffende  den  Geneeskundigen  Dienst;  meer  bepaald  ten  aanzien  van  : 

a.  den  gezondheidstoestand  van  het  Leger ; 

b.  de  aantallen  behandelde  zieken  en  gewonden  ; 

c.  de  oorzaken ,  het  verloop  en  de  behandeling  der  waargenomen 
ziektegevallen  en  verwondingen ; 
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d.  belangrijke  ziektegevallen,  zeer  ernstige  verwondingen,  ongewone 
operatiën ,  gevallen  van  zelfmoord,  verdrinken,  enz.; 

e.  het  heerschen  van  epidemische  en  besmettelijke  ziekten  ; 

ƒ  den  invloed  van  plaats  en  wijze  van  verpleging,  alsmede  c.  q. 
van  transport  of  evacuatie,  op  het  verloop  der  ziekten  en  verwondingen. 

De  vereischte  gegevens  en  verslagen  tot  het  samenstellen  dezer 
statistiek,  worden  hun,  voor  zooveel  noodig,  door  de  onder  hunne 
bevelen  dienende  officieren  van  gezondheid  verstrekt. 

Voor  het  aanteekenen  van  de  statistische  opgaven  wordt  door  hen 
een  register  aangehouden. 

18.  Zij  houden  voorts  de  volgende  boeken  en  registers  aan: 

a.  een  register  van  de  ingekomen  en  van  de  verzonden  brieven , 
rapporten  en  opgaven  (Model  N°.  4). 

De  ingekomen  stukken  moeten  in  het  archief  worden  bewaard, 
van  de  uitgaande  moet  de  korte  inhoud  in  het  register  worden  vermeld  ; 

b.  een  dagboek  van  de  verrichtingen  van  den  Geneeskundigen  Dienst. 
Uit  dagboek,  ingericht  volgens  Model  N°.  5,  is  bestemd  tot  het 
aanteekenen  van,  omtrent  den  Geneeskundigen  Dienst,  door  den  militairen 
of  door  den  geneeskundigen  chef  gegeven  bevelen,  alsmede  van  de 
uitvoering  van  bevolen  handelingen  en  maatregelen,  volgens  eigen  be¬ 
vinding  en  volgens  ter  zake  ingekomen  rapporten. 

c.  een  verzamellijst  van  het  bij  de  troepenafdeeling  of  in  de  versterkte 
plaats  voorhanden  materieel  ten  behoeve  van  den  Geneeskundigen 
Dienst ,  tevens  dienende  tot  het  boeken  van  aanvragen ,  verstrekkingen 
en  rechtstreeksche  voorzieningen  betreffende  dat  materieel  (Model  N°.  6). 

d.  een  register  voor  de  indeeling  en  de  sterkte  van  het  personeel 
van  den  Geneeskundigen  Dienst,  tevens  dienende  tot  het  aanteekenen 
der  mutatiën  bij  dat  personeel  (Model  n°.  7). 

e.  een  legger  voor  den  staat  Model  N°.  3. 

19.  Zij  zijn  bevoegd  en  verplicht  om,  ingeval  de  omstandigheden 
vorderen  dat  onverwijld  maatregelen  worden  genomen  in  het  belang 
van  den  Geneeskundigen  Dienst,  terwijl  de  tijd  of  de  gelegenheid 
ontbreekt  om  daaromtrent  de  vereischte  machtiging  of  goedkeuring  te 
vragen,  op  hunne  verantwoordelijkheid,  alle  bevelen  te  geven  —  zoowel 
betreffende  het  personeel,  de  voorziening  omtrent  het  materieel  en 
benoodigdheden,  als  ten  aanzien  van  de  verrichtingen  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  —  die  hun  ter  zake  nuttig  of  noodig  zullen  voorkomen. 
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Zij  zenden  in  dergelijke  gevallen  zoo  spoedig  mogelijk  op  de  voor¬ 
geschreven  wijze,  een  met  redenen  omkleed  rapport  in  van  wat  door 
hen  is  verricht. 

§  6.  Personeel  en  materieel  der  Nederlandsche  Vereeniging 
tot  het  verleenen  van  hnlp  aan  zieke  en  gewonde 
krijgslieden  in  tijd  van  oorlog  (1). 

Indien  door  de  Nederlandsche  Vereeniging  tot  het  verleenen 
van  hulp  aan  zieke  en  gewonde  krijgslieden  in  tyd  van  oorlog, 
personeel  en  materieel  beschikbaar  zijn  gesteld,  worden  door  de  chefs 
van  den  Geneeskundigen  Dienst,  voor  zoo\eel  noodig  in  overleg  met 
de  commissarissen  van  bedoelde  Vereeniging,  de  verrichtingen  van  dat 
personeel  en  het  gebruik  van  dat  materieel  geregeld  en  houden  zij 
alsdan  toezicht  op  de  vrijwillige  ziekenverpleging. 


(1)  Zie  de  bepalingen  omtrent  de  instelling  van  deze  Vereeniging  in  Bijlage  N°.  2. 


TWEEDE  AFDEELING. 


De  Geneeskundige  Dienst  bij  het  Veldleger. 


EEKSTE  HOOFDSTUK. 

PERSONEEL  EN  MATERIEEL. 


§  7.  De  Chef  yan  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Telde. 

1.  Aan  het  hoofd  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  het  Veld¬ 
leger,  staat  een  dirigeerend  officier  van  gezondheid  der  1ste  klasse, 
den  titel  voerende  van :  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

2.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  behoort,  met 
het  hem  toegevoegde  personeel,  tot  den  Staf  van  den  Bevelhebber 
van  het  Veldleger;  hij  bevindt  zich  in  den  regel  bij  het  Hoofdkwartier. 

3.  Aan  hem  zijn  toegevoegd  : 

1  officier  van  gezondheid  der  1ste  klasse  en 

1  paardenarts  der  1ste  klasse. 

Voorts  zijn  bij  het  iloofdkwartier  aanwezig : 

2  ziekenverplegers , 

2  schrijvers, 

1  ziekenwagen  met  4  paarden  en  2  stukrijders , 

1  bagagekar  tot  troepen  met  2  paarden  en  1  stukrijder. 

4.  Bij  het  iloofdkwartier  wordt,  in  afwachting  van  nadere  nood¬ 
zakelijk  gebleken  bestemming,  ingedeeld  eene  Reserveverbandplaats- 
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afdeeling,  waarvan  de  samenstelling  in  punt  3  van  §  10  is  om¬ 
schreven. 

§  8.  Chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  Divisiën. 

1 .  Aan  het  hoofd  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  elk  der 
divisiën  van  het  Veldleger  staat  een  dirigeerend  officier  van  gezond¬ 
heid  der  2de  of  3de  klasse ,  den  titel  voerende  van  Chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  de  1  ste  ,  2 de  ,  3 de  Divisie. 

2.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  be¬ 
hoort,  met  het  hem  toegevoegde  personeel,  tot  den  staf  van  de 
divisie;  hij  bevindt  zich  in  den  regel  bij  dien  staf. 

3.  Aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie 
zijn  toegevoegd  : 

1  officier  van  gezondheid  der  1ste  klasse, 

1  paardenarts  der  2de  klasse. 

Voorts  is  bij  den  staf  der  divisie  aanwezig : 

1  bagagekar  tot  troepen  met  2  paarden  en  1  stukrijder. 

Bovendien  is  te  zijner  beschikking  voor  het  toezicht  over  het  per¬ 
soneel  ,  de  paarden  en  de  voertuigen  van  den  trein ,  ingedeeld  bij  de 

geneeskundige  afdeeling  der  divisie : 

1  eerste  of  tweede  Luitenant  van  den  trein. 

§  9.  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  Zelf¬ 
standige  Brigade. 

Aan  het  hoofd  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  zelfstan¬ 
dige  brigade  van  het  Veldleger,  staat  een  officier  van  gezondheid 
der  1ste  klasse,  den  titel  voerende  van  Chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  de  Brigade. 

§  10.  Geneeskundige  Afdeelingen  bij  de  Divisiën. 

1.  Bij  iedere  divisie  van  het  Veldleger  wordt  ingedeeld  eene  Genees¬ 
kundige  Afdeeling ,  bestaande  uit: 

a.  eene  verbandplaatsafdeeling ,  verdeeld  in  drie  onderling  gelijke 

sectiën  ; 

b.  een  veldhospitaal  voor  100  bedden. 
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Verbandplaatsafdeeling  en  veldhospitaal  zijn  aanvankelijk,  in 
afwachting  van  nadere ,  noodzakelijk  gebleken  bestemming  — 
ook  eventueel  ten  behoeve  van  afzonderlijk  optredende  korpsen 
en  detachementen  —  ingedeeld  bij  den  staf  der  divisie. 

2.  De  sectiën  der  verbandplaatsafdeeling  eener  divisie,  dragen  den 
naam  van:  \ste ,  2de  ,  3  de  sectie  van  de  Verbandplaatsafdeeling  der  1  ste, 
2de  ,  3 de  Divisie. 

Het  veldhospitaal  eener  divisie  draagt  den  naam  van: 

Veldhospitaal  der  1  ste  ,  2 de ,  3 de  Divisie. 

3.  De  sectiën  der  verbandplaatsafdeelingen ,  bedoeld  in  punt  1  dezer  §, 
alsmede  de  Reserveverbandplaatsafdeeling ,  bedoeld  in  punt  4  van  §  7, 
zijn  ieder  samengesteld  als  volgt: 
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(e)  bij  de  Reserve  ver¬ 
bandplaatsafdeeling  : 
2  korporaals. 


De  verbandplaatsafdeeling  eener  divisie  telt  alzoo: 
15  officieren  van  gezondheid; 

3  luitenants ; 
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258  onderofficieren  en  minderen  ; 

15  officiers-  )  - 

j  paarden  en 
111  troepen-  > 

24-  voertuigen. 

4.  Het  veldhospitaal  eener  divisie  is  samengesteld  als  volgt: 
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23  paarden. 

5.  Wordt  bij  het  veldleger  eene  zelfstandige  brigade  gevormd, 
of  wel  treden  korpsen  of  detachementen  van  dat  leger  zelfstandig 
op,  dan  worden  daaraan,  volgens  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift, 
personeel  en  materieel  van  de  geneeskundige  afdeeling  eener  divisie 
of  van  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  toegevoegd. 

§  11.  Geneeskundige  Dienst  bij  de  korpsen. 

1.  Tot  de  korpsen  van  het  Veldleger,  op  voet  van  oorlog,  be¬ 
lmoren  : 
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a.  Infanterie. 

per  compagnie: 

1  ziekenverpleger  en 

2  of  meer  ziekendragers  (1); 

bij  den  staf  van  ieder  bataljon: 

2  officieren  van  gezondheid  der  1  ste  of  2de  klasse  ; 

1  ziekenverpleger, 

1  ziekenkar  met  1  paard  en  1  stukrijder  (2)  en  zoo  noodig , 

1  gerequireerde  kar,  tot  vervoer  van  zieken  en  gewonden. 

b.  Cavalerie. 

per  eskadron : 

2  ziekenverplegers  en 

1  pakpaard; 

per  regiment  (5  eskadrons): 

3  officieren  van  gezondheid  der  1ste  of  2de  klasse,  en 

2  paardenartsen. 

c.  V eld- Artillerie. 
per  batterij  : 

1  ziekenverpleger; 

per  treincompagnie : 

2  ziekenverplegers; 

per  regiment  (6  batterijen  en  2  treincompagnieën): 

4  officieren  van  gezondheid  der  1ste  of  2de  klasse, 


(1)  Bij  elke  compagnie  infanterie  wordt  één  milicien  per  lichting  geoefend  in  het 
vervoeren  van  zieken  en  gekwetsten.  (Beschikking  van  den  Minister  van  Oorlog 
dö.  21  Februari  1881,  ITe  Afd.,  N°.  26,  B.  V.  blz.  1977). 

De  aldus  geoefende  manschappen  van  de  compagnieën  van  het  Veldleger,  worden 
bij  mobilisatie,  voor  zooveel  noodig,  ingedeeld  bij  de  sectiën  der  verbandplaats- 
afdeelingen  en  bij  de  Reserveverbandplaatsafdeeling ;  de  overigen  blijven  als 
ziekendragers  bij  hunne  compagnieën.  (Zie  het  „Voorschrift  betreffende  de  oefening 
van  miliciens  in  het  dragen  van  zieken  en  gekwetsten ",  vastgesteld  bij  Beschikking 
van  den  Minister  van  Oorlog  dd.  23  Juli  1884,  He  Afd  ,  N°.  91;  R.  M.  1884, 
blz.  228).  (Bijlage  N°.  3). 

(2)  De  ziekenkarren  zullen  verraoedelijk  eerlang  met  twee  paarden  —  hetzij 
naast ,  hetzij  achter  elkander  —  worden  bespannen.  Op  het  tijdstip  van  het 
afdrukken  van  dit  Voorschrift  zijn  alsnog  proefnemingen  daaromtrent  aanhangig. 
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4  paardenartsen , 

4  ziekenkarren  met  4  paarden  en  4  stukrijders, 
en,  zoo  noodig,  4  gerequireerde  karren,  tot  vervoer  van  zieken 

en  gewonden. 

d.  Rijdende -Artillerie. 
per  batterij : 

1  ziekenverpleger  en 

1  pakpaard  ; 

bij  het  Korps : 

1  officier  van  gezondheid  der  1ste  of  2de  klasse  en 

1  paardenarts. 

e.  Genietroepen . 
per  compagnie: 

2  ziekenverplegers  en 

1  gerequireerde  kar  tot  vervoer  van  zieken  en  gewonden. 

2.  Bij  elk  bataljon  infanterie  van  het  Veldleger ,  zoomede  bij  elk 
regiment  cavalerie,  regiment  veld- artillerie  en  bij  het  Korps Rijdende- 
Artillerie ,  en  bij  elk  zelfstandig  optredend  detachement  van  dat  Leger, 
staat  de  hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  van  de  daarbij  ingedeelde 
officieren  van  gezondheid,  aan  het  hoofd  van  den  Geneeskundigen  Dienst. 
Hij  voert  als  zoodanig  den  titel  van  Eerstaanwezend  Officier  van  Gezondheid . 

3.  Zijn  twee  of  meer  der  in  het  voorgaande  punt  vermelde  onder¬ 
deden  of  korpsen,  tijdelijk  onder  gemeenschappelijk  bevel  vereenigd 
in  een  kantonnement,  kamp  of  bivak,  op  marsch  of  in  gevecht,  en 
is  de  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  betrokken  divisie 
of  zelfstandige  brigade ,  daarbij  niet  tegenwoordig  —  dan  treedt  de 
hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  van  de  eerstaanwezende  officieren  van 
gezondheid  bij  die  onderdeden  of  korpsen  ingededd,  tijdelijk  op  als 
eerstaanwezend  officier  van  gezondheid  bij  die  vereenigde  troepen. 

Als  zoodanig  heeft  hij  ten  aanzien  van  de  regeling  en  de  uitoefening 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  die  troepen,  gelijke  bevoegdheid 
en  gelijke  verplichtingen,  als  bij  dit  Voorschrift  voor  den  eerstaan- 
wezend-officier  van  gezondheid  bij  een  korps  of  detachement  zijn 
vastgesteld. 
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4.  Voor  ieder  der  officieren  van  gezondheid ,  ingedeeld  bij  de 
korpsen  infanterie  wordt  een  onbereden ,  voor  ieder  der  overigen  wordt 
een  bereden  oppasser  beschikbaar  gesteld. 

§  12.  Materieel.  (1) 

1.  Alle  officieren  van  gezondheid,  behoorende  tot  de  staven,  korpsen 
en  geneeskundige  afdeelingen  van  het  Veldleger,  zijn,  van  Rijkswege, 
voorzien  van: 

een  paar  sacoches,  inhoudende  verbandmiddelen,  instrumenten,  enz. ; 

een  lederen  tasch,  ingericht  om,  hetzij  te  paard  aan  den  zadel  te 
worden  bevestigd,  hetzij  te  voet  over  den  schouder  te  worden  ge¬ 
dragen  en  bestemd  tot  berging  van  zakinstrumenten  en  andere  be- 
noodigdheden. 

De  ziekenverplegers,  ingedeeld  bij  de  korpsen  van  het  Veldleger, 
zijn  ieder  uitgerust  met: 

1  verbandtasch  en  1  blikken  waterflesch. 

2.  De  paardenartsen,  behoorende  tot  de  staven  en  korpsen  van  het 
Veldleger,  zijn  ieder,  van  Rijkswege,  uitgerust  met: 

1  paar  sacoches,  voorzien  van  behoeften  voor  de  behandeling  der 
paarden ; 

1  tasch ,  bestemd  om  aan  den  zadel  te  worden  bevestigd ,  tot 
berging  van  benoodigdheden. 

d.  Tot  de  uitrusting  van  de  compagnieskarren,  ingedeeld  bij  de 
korpsen  van  het  Veldleger ,  belmoren  twee  brancards. 

4.  De  ziekenkarren,  ingedeeld  bij  de  bataljons  Infanterie  en  bij 
de  regimenten  veld-artillerie ,  zijn  ingericht  tot  vervoer  van  4  zittende 
of  wel  van  2  liggende  personen. 

Zij  zijn  allen  voorzien  van  2  brancards  (stelsel  Kromhout). 

Die  voor  de  infanterie  zijn  uitgerust,  o.a.  met: 

1  verbandkist  en  1  medicijnkist; 
die  voor  de  veld-artillerie  met: 

1  verband-  en  medicijnkist. 


(I)  Zie  de  beschrijving,  de  inhoudsopgaven  en  bepakkiugslijsten  van  het  materieel 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  Tiende  Afdeeling  van  dit  Voorschrift. 
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5.  De  pakpaarden  ,  ingedeeld  bij  de  eskadrons  cavalerie  en  bij  de 
batterijen  rijdende-artillerie ,  zijn  bestemd  tot  het  medevoeren  van: 

1  paar  sacoches,  voorzien  van  verband-  en  geneesmiddelen;  instru¬ 
menten,  enz.; 

1  verdeelbare  brancard  (stelsel  Scherer)  en 

1  waterflesch. 

6.  De  verbandwagens,  ingedeeld  bij  de  verbandplaatsafdeelingen, 
zijn  bestemd  tot  het  medevoeren  van  een  voorraad  verbandmiddelen, 
geneesmiddelen,  instrumenten  en  voorts  ieder  van: 

1  operatietafel  en  20  brancards. 

De  verbandwagens,  ingedeeld  bij  de  veldhospitalen,  zijn  bestemd 
tot  het  medevoeren  van  eene  veldapotheek,  instrumenten  en  verband¬ 
middelen  en  voorts  ieder  mede  van: 

1  operatietafel  en  10  brancards. 

7.  De  ziekenwagens,  ingedeeld  bij  de  verbandplaatsafdeelingen,  bij 
de  veldhospitalen  en  bij  het  Hoofdkwartier,  zijn  ingericht  tot  het 
vervoer  van  2  liggende  of  10  zittende  personen,  en  ieder  o.  a.  uit¬ 
gerust  met  2  brancards. 

8.  Voor  zoover  de  Rijks-  en  gerequireerde  ziekenkarren,  volgens 
§  11  bij  de  korpsen  ingedeeld,  en  de  ziekenwagens  behoorende  tot 
de  verbandplaatsafdeelingen  en  veldhospitalen,  ontoereikend  mochten 
zijn,  voor  het  vervoer  van  zieken  en  gewonden,  wordt  in  de  verdere 
behoefte  aan  transportmiddelen  voordat  doel,  door  requisitie  voorzien. 

9.  De  uitrusting  met  huishoudelijke  en  verplegingsbehoeften  van 
de  sectiën  der  verbandplaatsafdeelingen  en  die  van  de  Reservever- 
bandplaatsafdeeling,  wordt  voor  ieder  medegevoerd  op  1  transport¬ 
wagen,  en  voorts  op  gerequireerde  wagens  of  karren,  naar  behoefte. 

10.  De  uitrusting  van  de  veldhospitalen  wordt  medegevoerd  op 
gerequireerde  wagens  of  karren,  naar  behoefte. 
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RECAPITULATIE  van  het  Personeel  en  het  Materieel  voor  den  Geneeskundigen 
bepaalde  bij  de  1ste  alinea  van  art.  2  van  het  Koninklijk  besluit  van 
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d  Dienst  bij  het  Veldleger ,  ingeval  dit  is  samengesteld  overeenkomstig  het 
d  ld  Januari  1882,  n°.  3 ,  betreffende  de  Oorlogsorganisatie  van  het  Leger. 
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Naar  behoefte. 


TWEEDE  HOOFDSTUK. 


BIJZONDERE  BEPALINGEN  OMTRENT  DEN  WERKKRING  EN  DE 
DIENST  VERHOUDING  VAN  HET  PERSONEEL  EN  DE 
BESTEMMING  VAN  HET  MATERIEEL. 


§  13.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

1.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  doet  aan 
den  Bevelhebber  de  noodige  voorstellen  betreffende  het  gebruik 
van  de  verbandplaatsafdeelingen  en  veldhospitalen  bij  de  operatiën 
van  het  Veldleger,  en  betreffende  de  indeeling  daarvan  bij  Zelfstandige 
Brigades  of  afzonderlijk  optredende  korpsen  of  detachementen. 

2.  Hij  wijdt  zijne  bijzondere  zorg  aan  de  maatregelen  tot  het 
verleenen  van  eene  doeltreffende  eerste  hulp  op  het  slagveld. 

Hij  overtuigt  zich ,  zoo  menigmaal  hij  daarvoor  gelegenheid  heeft , 
van  den  behoorlijken  gang  van  den  dienst  op  de  hulp-  en  hoofd- 
verbandplaatsen ,  en  bij  het  transport  der  gewonden. 

3.  Hij  vraagt ,  zoo  dikwijls  hij  dat  noodig  acht ,  aan  den  Bevel¬ 
hebber  de  machtiging  om  zich  van  het  Hoofdkwartier  te  ver¬ 
wijderen,  tot  het  instellen  van  een  onderzoek  naar  de  verpleging  en 
den  gezondheidstoestand  der  troepen  of  naar  de  verrichtingen  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  op  het  slagveld  ,  of  wel  tot  het  houden 
van  inspectiën  over  de  ziekeninrichtingen  van  het  Veldleger. 

•i.  Hij  overtuigt  zich  van  de  goede  behandeling  en  verzorging 
der  lijders  in  de  veldhospitalen  en  andere  ziekeninrichtingen  van  het 
Veldleger,  en  van  de  behoorlijke  regeling  van  den  dienst  in  die 
inrichtingen. 
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5.  Hij  waakt  er  voor ,  dat  in  de  veldhospitalen  steeds  tijdig 
ruimte  voorhanden  zij  tot  het  opnemen  van  nieuwe  lijders ,  en  dat 
overvulling  er  van  worde  voorkomen ,  ot  niet  dan  zeer  tijdelijk 
plaats  hebbe. 

Hij  ziet  toe  dat  de  evacuatie  van  zieken  en  gewonden  geregeld 
plaats  hebbe ,  overeenkomstig  de  bepalingen ,  in  de  Vierde  Afdeeling 
van  dit  Voorschrift  vervat. 

Acht  hij  het  noodig ,  dat ,  ter  ontlasting  van  de  veldhospitalen  of 
ter  voorziening  in  te  verwachten  behoefte  aan  verplegingsruimte , 
tijdelijk  inrichtingen  voor  ziekenverpleging  in  werking  worden  gebracht, 
dan  beraamt  hij  daartoe  strekkende  maatregelen  en  onderwerpt  hij 
die  aan  de  goedkeuring  van  den  Bevelhebber. 

Van  het  in  werking  treden  van  dergelijke  ziekeninrichtingen ,  zendt 
hij  rapport  aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der 
Landmacht. 

6.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  oefent  recht¬ 
streeks  gezag  uit ,  over  het  personeel  van  zijn  dienstvak  bij 
het  Hoofdkwartier  aanwezig ,  alsmede  over  dat  behoorende  tot  de 
Reserveverbandplaatsafdeeling ,  zoolang  deze  bij  het  Hoofdkwartier 
is  ingedeeld. 

De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisiën  en  zelfstandige 
brigades ,  en  c.  q.  de  eerstaanwezende  officieren  van  gezondheid  bij 
afzonderlijk  optredende  detachementen  van  het  Veldleger  zijn,  overeen¬ 
komstig  het  bepaalde  bij  punt  3  van  §  5  van  dit  Voorschrift,  recht¬ 
streeks  aan  hem  ondergeschikt. 

7.  Hij  onderwerpt,  zoo  noodig,  aan  de  goedkeuring  van  den 
Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht,  voor¬ 
stellen,  betreffende  de  overplaatsing  van  de  dirigeerende  officieren 
van  gezondheid ,  tot  het  Veldleger  behoorende. 

Hij  is  bevoegd  tot  overplaatsing  van  het  overige  personeel  van 
zijn  dienstvak,  dat  bij  de  staven  en  de  korpsen  van  het  Veldleger 
is  ingedeeld.  Van  de  bevolen  verplaatsingen  moet  hij  echter  mede- 
deeling  doen ,  zoowel  aan  den  Bevelhebber  van  het  Veldleger ,  als 
aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht. 

8.  Hij  zendt  aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
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der  Landmacht  de  noodige  aanvragen  tot  aanvulling  van  de  plaatsen , 
welke  onder  het  personeel  van  zijn  dienstvak  openvallen. 

9.  Hij  beslist  op  de  aanvragen  om  binnenlandsch  verlof  voor 
korter  dan  15  dagen,  van  de  subalterne  officieren,  de  onderofficieren 
en  de  minderen  van  zijn  dienstvak,  bij  het  Hoofdkwartier  van  het 
Veldleger  ingedeeld. 

Aanvragen  om  binnenlandsch  verlof  van  5  tot  en  met  14  dagen 
voor  de  overige  subalterne  officieren,  de  onderofficieren  en  de  min¬ 
deren  van  zijn  dienstvak,  worden  aan  zijne  beslissing  onderworpen. 
Dergelijke  aanvragen  behooren  evenwel ,  bijaldien  zij  voor  persoon¬ 
lijke  belangen  geschieden ,  niet  dan  bij  uitzondering  en  om  zeer 
overwegende  redenen  te  worden  ingewilligd.  Zij  worden  door  de 
chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisiën ,  door  tusschen- 
komst  van  den  divisie-commandant ,  aan  hem  ingezonden. 

Van  het  verleenen  van  dergelijke  verloven  aan  officieren  rapporteert 
hij  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht, 
alsmede  den  Bevelhebber  van  het  Veldleger. 

Hij  dient  den  Bevelhebber  van  raad ,  nopens  de  aanvragen  om 
verlof  van  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  bij  het  Veld¬ 
leger  ingedeeld ,  welke  aanvragen  door  de  betrokken  divisie-comman- 
danten  en  door  zijne  tusschenkomst  behooren  te  worden  ingezonden. 

Hij  regelt  de  voorloopige  waarneming  der  betrekkingen  bekleed 
door  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid,  in  geval  die  betrek¬ 
kingen  door  ziekte  of  ontstentenis  onvervuld  zijn. 

10.  Hij  zendt,  zoo  noodig  dagelijks,  aan  den  Inspecteur  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht  of  wel  aan  den  Dirigeerenden 
Officier  van  Gezondheid ,  belast  met  het  toezicht  op  het  meest  nabij¬ 
gelegen  magazijn  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  aanvragen  tot 
verstrekking  of  aanvulling  van  materieel  en  benoodigdheden  voor 
den  Geneeskundigen  Dienst  en  voor  den  Vétérinairen  Dienst  bij 
het  Iloofdkwartier.  Desgelijks  zendt  hij  aanvragen  om  nachtleger- 
goederen,  kleeding  en  uitrusting,  enz.,  ten  behoeve  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  het  Hoofdkwartier ,  aan  de  directeurs  der 
centrale  magazijnen  van  militaire  kleeding,  uitrusting,  enz. 


11.  Hij  waakt  er  voor  dat  bij  de  troepen,  de  verbandplaats- 


35 


afdeelingen  en  de  veldhospitalen  steeds  het  noodige  materieel  voor 
den  Geneeskundigen  Dienst  aanwezig  zij  en  dat  te  rechter  tijd  aan¬ 
vragen  tot  aanvulling  der  uitrusting  worden  ingediend. 

Hij  overtuigt  zich  dat  het  materieel  met  de  vereischte  zorg  wordt 
onderhouden. 

12  Ingeval  van  ziekte  of  ontstentenis  van  den  Chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  te  Velde ,  wordt  zijne  dienstcorrespondentie : 
«ojö  last  van  den  Bevelhebber  van  het  Veldleger » ,  gevoerd  door  den 
Officier  van  Gezondheid  der  1ste  klasse,  aan  hem  toegevoegd. 

§  14.  Personeel,  toegevoegd  aan  den  Chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  te  Telde. 

1.  De  Officier  van  Gezondheid  der  1ste  klasse  toegevoegd  aan  den 
Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde ,  staat  dien  Chef  bij 
zijne  dienstverrichtingen  ter  zijde ,  en  zulks  zoowel  bij  de  bureel- 
werkzaamheden ,  als  tot  het  inwinnen  van  berichten  ,  het  doen  van 
onderzoekingen ,  het  overbrengen  van  bevelen ,  enz. 

2.  Hij  is  voorts ,  onder  de  bevelen  van  den  Chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  te  Velde ,  belast  met  den  Geneeskundigen  Dienst  bij 
het  Hoofdkwartier.  Hij  behandelt  de  daarbij  aanwezige  zieken  en 
gewonden  en  heeft  te  dien  aanzien  de  verplichtingen ,  bij  dit  Voor¬ 
schrift  opgelegd  aan  de  eerstaanwezende  officieren  van  gezondheid 
bij  de  korpsen  en  detachementen  van  het  Veldleger. 

De  dienst  van  de  bij  het  Hoofdkwartier  ingedeelde  ziekenverplegers , 
alsmede  het  gebruik  van  den  daarbij  aanwezigen  ziekenwagen,  worden 
door  hem,  in  verband  met  de  bewegingen  van  het  Hoofdkwartier, 
geregeld  en  nagegaan. 

3.  De  schrijvers,  ter  beschikking  van  den  Chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  te  Velde  bij  het  Hoofdkwartier  ingedeeld ,  zijn 
werkzaam  op  het  bureel  van  dien  chef.  Hunne  dienst  wordt  door 
hem  geregeld. 


§  15.  De  Reserveverbandplaatsafdeeling. 

1.  De  hoogst  of  —  bij  gelijken  rang  —  de  oudst  in  rang  zijnde 
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der  officieren  van  gezondheid  bij  de  Reserveverbandplaatsafdeeling 
ingedeeld,  treedt  op  als  chef  dier  verbandplaatsafdeeling. 

2.  Zoolang  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  bij  het  Uoofdkwartier 
is  ingedeeld  ,  staat  de  chef  rechtstreeks  onder  de  bevelen  van  den 
Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

Wordt  zij  toegevoegd  aan  eene  der  divisiën ,  dan  treedt  zij  onder 
het  gezag  van  den  commandant  dier  divisie  en  staat  haar  chef 
rechtstreeks  onder  de  bevelen  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  die  divisie. 

Alsdan  gelden  voor  hem  alle  bepalingen  van  dit  Voorschrift,  welke 
betrekking  hebben  op  den  chef  van  eene  sectie  der  verbandplaats- 
afdeeling  van  eene  divisie. 

Wordt  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  toegevoegd  aan  eene  zelf¬ 
standige  brigade,  of  wel  aan  een  afzonderlijk  korps  of  detachement 
van  het  Veldleger ,  dan  treedt  zij  onder  het  gezag  van  den  comman¬ 
dant  dier  troepenafdeeling ,  en  staat  de  chef  rechtstreeks  onder  de 
bevelen  van  den  betrokken  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  of 
eerstaanwezend-officier  van  gezondheid ;  laatstvermelde  bepaling  be¬ 
houdens  het  geval  dat  de  chef  der  Reserveverbandplaatsafdeeling 
hooger  of  ouder  in  rang  mocht  zijn  dan  bedoelde  officier  van 
gezondheid ,  in  welk  geval  n.  1.  deze  officier  van  gezondheid  in 
zijne  functiën  als  eerstaanwezende  ,  door  dien  chef  vervangen  wordt. 

3.  Voor  den  werkkring  en  de  dienstverhouding  van  het  personeel 
der  Reserveverbandplaatsafdeeling ,  voor  den  dienst  bij  en  het 
administratief  beheer  van  die  verbandplaatsafdeeling ,  enz.,  gelden 
overigens  —  in  alle  omstandigheden  en  ongeacht  de  aan  die  verband¬ 
plaatsafdeeling  gegeven  bestemming  —  de  bepalingen  van  dit  Voor¬ 
schrift  betreffende  de  sectiën  der  verbandplaatsafdeeling  van  eene 
divisie  van  het  Veldleger. 

§  16.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  hij  eene  divisie. 

I.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  heeft 
onder  zijne  onmiddellijke  bevelen,  het  personeel  van  zijn  dienstvak, 
bij  den  divisiestaf  ingedeeld. 

De  eerstaanwezende  officieren  van  gezondheid  bij  de  korpsen  en 
detachementen  der  divisie ,  zijn ,  overeenkomstig  het  bepaalde  bij 
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punt  3  van  §  5  van  dit  Voorschrift ,  rechtstreeks  aan  hem  onder¬ 
geschikt. 

Voorts  oefent  hij  gezag  uit  over  de  Geneeskundige  Afdeeling,  tot 
de  divisie  behoorende.  De  chefs  van  de  sectiën  der  Verbandplaats- 
afdeeling  en  van  het  Veldhospitaal  staan  onmiddellijk  onder  zijne 
bevelen. 

Is  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  aan  de  divisie  toegevoegd , 
dan  geldt  ook  te  dien  aanzien  het  bepaalde  in  de  voorgaande  zinsnede. 

2.  Hij  doet,  bij  het  beramen  van  operatiën  en  bij  het  ter  ver¬ 
dediging  inrichten  van  stellingen,  in  verband  met  de  voornemens 

van  den  divisie- commandant,  de  noodige  voorstellen  voor  de  doel¬ 
matige  indeeling  en  opstelling  van  de  onderdeelen  der  geneeskundige 
afdeeling  tot  de  divisie  behoorende. 

3.  Bij  marschen  in  de  nabijheid  des  vijands  houdt  hij  zich  bij  den 

divisie-commandant  op,  ten  einde  c.  q.  in  verband  met  de  door 

dezen  te  nemen  dispositiën  voor  een  gevecht,  de  verrichtingen  van 
den  geneeskundigen  dienst  —  als :  de  oprichting  van  verbandplaatsen 
en  zoo  daartoe  nog  niet  mocht  zijn  overgegaan ,  van  het  Veldhospi¬ 
taal  —  onverwijld  te  kunnen  regelen. 

4.  Hoewel  hij  zich  ten  aanzien  van  de  punten,  waar  de  ver¬ 

bandplaatsen  en  het  Veldhospitaal  zullen  gevestigd  worden,  in  het 
algemeen  gedraagt  overeenkomstig  de  bevelen  van  den  divisie-com¬ 
mandant  en  de  aanwijzingen  ,  hem  ,  in  verband  met  de  genomen  dis¬ 
positiën,  door  den  chef  van  den  staf  der  divisie  gedaan,  is  hij 
evenwml  gehouden  van  zijn  gevoelen  omtrent  de  geschiktheid  dier 

punten  met  het  oog  op  de  eischen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te 
doen  blijken.  Voor  zooverre  wijzigingen  van  ondergeschikten  aard 
in  de  keuze  dier  punten ,  hem ,  in  verband  met  plaatselijke  toe¬ 

standen  ,  noodzakelijk  voorkomen  ,  is  hij  bevoegd  dienovereenkomstig 
bevelen  te  geven. 

5.  Hij  overtuigt  zich  ,  door  persoonlijk  onderzoek,  of  de  noodige 
voorzorgen  zijn  genomen  voor  het  verleenen  van  de  eerste  hulp  op 
het  slagveld  en  om  de  werking  der  tot  de  divisie  behoorende 
inrichtingen ,  op  de  daartoe  aangewezen  punten ,  naar  belmoren 
te  doen  plaats  hebben. 
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6  Gedurende  het  gevecht  worden  de  geneeskundige  dienstverrich¬ 
tingen  uitsluitend  door  hem  geleid.  Ook  het  personeel  van  zyn  dienst¬ 
vak,  dat  bij  de  korpsen  ingedeeld  is,  handelt  alsdan  geheel  volgens 
zijne  bevelen  en  aanwijzingen. 

Hij  geeft  c.  q.  aan  de  chefs  der  sectiën  van  de  verbandplaats- 
afdeeling  den  last ,  personeel  hunner  sectiën  af  te  zenden  tot  aan¬ 
vankelijke  versterking  van  de  hulpverbandplaatsen  ; 

hij  stelt  orde  op  het  in  werking  brengen  der  hoofdverbandplaatsen, 
op  de  daartoe  aangewezen  punten;  hij  bepaalt  daarbij  naar  omstan¬ 
digheden  ,  of  de  hulpverbandplaatsen ,  die  door  de  troepen  der 
divisie  zijn  gevormd,  gevestigd  zullen  blijven,  dan  wel  zullen  worden 
opgeheven  en  of  personeel  der  verbandplaatsafdeeling  zich  bij  eene 
hulpverbandplaats  zal  aansluiten,  tot  het  vormen  eener  hoofdver- 
bandplaats. 

Hij  doet  de  punten  aanwijzen  tot  waar  het  vervoer  der  gewonden 
uit  de  gevechtslinie  per  brancard  moet  geschieden  en  van  waar  het 
transport  per  ziekenkar  of  ziekenwagen  kan  aanvangen. 

Hij  doet  zoo  noodig  personeel  van  de  in  werking  gebleven  hulp¬ 
verbandplaatsen  ter  versterking  naar  de  hoofdverbandplaatsen  afzenden ; 
geeft  c.  q.  aan  den  Chef  van  het  Veldhospitaal  last ,  om  personeel 
en  materieel  ter  versterking  van  de  verbandplaatsafdeeling  voor  de 
eerste  hulp  aan  de  gewonden,  naar  het  terrein  van  den  strijd  te 
doen  oprukken,  en  wijst  de  punten  aan  alwaar  dat  in  werking 
moet  treden. 

7.  In  verband  met  den  loop  van  het  gevecht  en  met  de  dispositiën 
voor  de  bewegingen  der  troepen  ,  doet  hij  het  tot  de  korpsen  be- 
hoorende  personeel ,  dat  op  de  hulp-  of  hoofdverbandplaatsen  werk¬ 
zaam  is ,  naar  de  betrokken  onderdeelen  terugkeeren  ,  ten  einde  de 
troepen  te  volgen  en  ,  zoo  noodig ,  tot  het  vormen  van  hulpverband¬ 
plaatsen  op  andere  punten  te  kunnen  overgaan. 

Hij  geelt  de  bevelen  tot  het  opheffen  van  een  of  meer  hoofdver¬ 
bandplaatsen  ,  en  doet ,  bij  het  vooruitrukken  of  teruggaan  der 
troepen  —  op  de  hem  daartoe  aangewezen  punten  —  in  tijds  nieuwe 
hoofdverbandplaatsen  in  werking  komen. 

8.  Hij  heeft  toe  te  zien  dat  het  transport  der  gewonden  op  het 
slagveld  geregeld  en  met  de  vereischte  zorg  plaats  heeft ,  en  dat  de 
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dienstverrichtingen  van  het  geneeskundige  en  van  het  hulppersoneel, 
zoowel  in  de  slaglinie  als  op  de  verbandplaatsen  ,  behoorlijk  worden 
geleid  en ,  onder  doelmatige  verdeeling  van  den  arbeid ,  met  voort¬ 
varendheid  plaats  hebben. 

9.  Indien  bij  voorgenomen  operatiën ,  of  bij  het  op  handen  zijn  van 
een  gevecht  mocht  blijken  dat ,  hetzij  het  beschikbare  personeel  en 
materieel  voor  den  dienst  op  het  slagveld ,  hetzij  de  beschikbare 
ruimte  voor  de  opneming  van  zieken  en  gewonden  ontoereikend  zijn, 
doet  hij  in  tijds  aan  den  divisie-commandant  de  noodige  voorstellen 
om  aan  den  Bevelhebber  van  het  Veldleger  de  noodige  versterking  te 
vragen  ,  om  gebruik  te  maken  van  geschikte  inrichtingen  of  localiteiten 
in  naburige  oorden  of  om  gebouwen  in  de  nabijheid  van  het  slag¬ 
veld  in  gereedheid  te  doen  brengen  en  om  door  aanschaffing, 
requisitie  of  des  noods  door  in  bezitneming,  in  het  benoodigde  te 
voorzien. 

Desgelijks  richt  hij  in  tijds  tot  den  divisie-commandant  aanvragen 
tot  het  requireeren  van  voertuigen  of  andere  transportmiddelen,  voor 
het  geval  dat  de  beschikbare  hulpmiddelen  voor  het  vervoer  van 
zieken  en  gewonden  op  het  slagveld  of  anderszins  ontoereikend 
worden  geacht. 

10.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  houdt 
het  toezicht  over  den  dienst  in  het  Veldhospitaal  en  c.  q.  in  de 
overige  inrichtingen ,  die  in  de  nabijheid  van  de  standplaats  der 
divisie ,  tijdelijk  voor  de  opneming  van  lijders  zijn  bestemd  of  in 
werking  gebracht. 

tl.  Overeenkomstig  de  bepalingen  van  de  Vierde  Afdeeling  van  dit 
Voorschrift,  draagt  hij  zorg  voor  de  geregelde  uitvoering  van  den 
dienst  der  evacuatie ,  uit  het  Veldhospitaal  en  uit  de  overige  zieken¬ 
inrichtingen  ,  in  het  voorgaande  punt  bedoeld. 

Hij  waakt  er  voor  ,  dat,  in  het  Veldhospitaal  en  c.  q.  in  de  overige 
meerbedoelde  ziekeninrichtingen ,  steeds  tijdig  ruimte  voorhanden  zij , 
tot  het  opnemen  van  nieuwe  lijders ,  en  dat  overvulling  dier  inrich¬ 
tingen  worde  voorkomen  of  niet  dan  zeer  tijdelijk  plaats  hebbe. 


12.  Hij  doet  de  noodige  officieren  van  gezondheid  van  de  genees- 
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kundige  afdeeling  of  van  de  korpsen,,  aanwijzen,  om  de  detachementen 
die ,  na  een  gevecht ,  worden  belast  met  het  begraven  der  lijken , 
te  begeleiden  tot  het  constateeren  van  den  dood  der  gesneuvelden. 
Hij  ziet  toe  dat  die  officieren  van  gezondheid  ten  aanzien  van  de 
gesneuvelden ,  aanteekening  houden  zoowel  van  wapen  ,  korps  en 
wapennummers,  als  van  de  oorzaak  van  den  dood. 

13.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  is 
bevoegd  tot  het  overplaatsen  van  subalterne  officieren,  onderofficieren 
en  minderen  van  zijn  dienstvak,  bij  de  onderscheidene  korpsen  en 
bij  de  geneeskundige  afdeeling  der  divisie. 

Van  de  overplaatsingen  van  officieren  ,  rapporteert  hij  aan  den 
divisie-commandant  en  aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
te  Velde. 

14.  Hij  doet  aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde 
opgaaf  van  de  plaatsen ,  die  onder  het  personeel  van  zijn  dienstvak 
bij  de  divisie  openvallen. 

Bij  vacaturen  in  de  rangen  van  dirigeerend  officier  van  gezondheid , 
onderwerpt  hij  daarbij  aan  de  goedkeuring  van  dien  Chef,  de  door 
hem  gegeven  bevelen  ten  aanzien  van  de  tijdelijke  waarneming  dier 
betrekkingen. 

Overigens  regelt  hij ,  bij  ziekte  of  ontstentenis  van  een  officier  van 
gezondheid  ,  de  tijdelijke  voorziening  in  den  dienst. 

Omtrent  een  en  ander  rapporteert  hij  aan  den  divisie-commandant 
en  aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

15.  Hij  beslist  op  de  aanvragen  om  bmnenlandsch  verlof  voor  den 
tijd  van  hoogstens  4  dagen ,  van  de  subalterne  officieren  alsmede 
van  de  onderofficieren  en  minderen ,  behoorende  tot  het  personeel 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie.  Voor  zoover  die  aanvragen 
geschieden  door  personeel  bij  de  korpsen  ingedeeld,  worden  zij  door 
den  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  ,  voorzien  van  consideratiën 
en  advies ,  en  door  tusschenkomst  van  den  commandant  van  het 
korps  of  detachement ,  aan  hem  ingezonden. 

Aan  personeel  van  het  Veldleger ,  zal ,  wanneer  dit  zich  tegenover 
den  vijand  bevindt ,  niet  dan  om  zeer  overwegende  redenen ,  voor 
persoonlijke  belangen  verlof  mogen  worden  verleend. 
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De  aanvragen  om  verlof  voor  de  dirigeerende  officieren  van  ge¬ 
zondheid,  alsmede  die  voor  het  overige  personeel  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  voor  langer  dan  4  dagen ,  worden  door  hem  , 
voorzien  van  consideratiën  en  advies ,  door  tusschenkomst  van  den 
divisie-commandant ,  aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
te  Velde  ter  beslissing  ingezonden. 

16.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  zendt , 
zoo  noodig  dagelijks ,  rechtstreeks  aan  den  dirigeerend  officier  van 
gezondheid  ,  belast  met  het  toezicht  op  het  meest  nabijgelegen  magazijn 
van  den  Geneeskundigen  Dienst,  de  noodige  aanvragen  tot  verstrekking 
van  materieel  (genees-  en  verbandmiddelen  ,  instrumenten  ,  brancards  , 
ustensiliën  ,  hospitaalgoederen  ,  benoodigdheden  voor  den  vétérinairen 
dienst,  enz.)  en  zulks  ter  voorziening  in  de  aanvulling  van  die  be¬ 
hoeften  zoo  voor  de  korpsen ,  als  voor  de  geneeskundige  afdeeling 
der  divisie. 

Aanvragen  van  kleeding  en  uitrusting,  nachtlegergoederen,  enz.  ten 
behoeve  van  den  dienst  in  het  Veldhospitaal  en  c.  q.  in  andere  in 
werking  gebrachte  ziekeninrichtingen  ,  worden  door  hem  rechtstreeks 
ingezonden  aan  den  directeur  van  het  meest  nabijgelegen  centraal- 
magazijn  van  militaire  kleeding ,  uitrusting,  enz.,  en  die  om  levens¬ 
middelen  ,  enz.  voor  de  zieken  en  gewonden ,  aan  den  intendant  der 
divisie. 

Al  deze  aanvragen  worden  opgemaakt  met  inachtneming  van  de 
opgaven  van  benoodigdheden ,  welke  door  de  eerstaanwezende  offi¬ 
cieren  van  gezondheid  bij  de  korpsen  en  detachementen ,  de  chefs  der 
sectiën  van  de  verbandplaatsafdeeling,  den  chef  van  het  veldhospitaal 
en  de  eerstaanwezende  paardenartsen  —  naar  gelang  van  de  behoeften  — 
aan  hem  worden  ingezonden. 

17.  Hij  waakt  er  voor,  dat  bij  de  troepen,  bij  de  sectiën  der  verband¬ 
plaatsafdeeling  en  bij  het  veldhospitaal  der  divisie  steeds  het  noodige 
materieel  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  aanwezig  zij  en  dat  te 
rechter  tijd  aanvragen  tot  aanvulling  der  uitrusting  worden  ingediend. 
Hij  overtuigt  zich  dat  het  materieel  met  de  vereischte  zorg  worde 
onderhouden. 

18.  In  geval  van  ziekte  of  ontstentenis  van  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Di  enst  bij  eene  divisie  ,  en  in  afwachting  van  be- 
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velen  nopens  de  voorziening  in  die  betrekking,  treedt  de  dirigeerende 
officier  van  gezondheid ,  chef  van  het  veldhospitaal ,  tijdelijk  als 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie  op.  Bevindt 
bedoelde  dirigeerende  officier  van  gezondheid  zich  b.  v.  gedurende 
een  gevecht  —  niet  dadelijk  ter  plaatse  alwaar  de  tegenwoor¬ 
digheid  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie 
wordt  vereischt,  dan  wordt  hij  voorloopig  vervangen  door  den  hoogst- 
of  oudst  in  rang  zijnde  der  aanwezige  officieren  van  gezondheid. 

§  17.  Personeel,  toegevoegd  aan  den  Chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie. 

1.  De  officier  van  gezondheid  der  1ste  klasse,  toegevoegd  aan  den 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie ,  staat  dien 
chef,  bij  zijne  dienstverrichtingen  ter  zijde,  en  zulks  zoowel  de 
bureelwerkzaamheden ,  als  tot  het  inwinnen  van  berichten  ,  het  doen 
van  onderzoekingen ,  het  overbrengen  van  bevelen ,  enz, 

2.  Hij  is  voorts ,  onder  de  bevelen  van  genoemden  chef,  belast  met 
den  Geneeskundigen  Dienst  bij  den  divisiestaf.  Hij  behandelt  de  tot 
dien  staf  behoorende  zieken  en  gewonden  en  heeft,  te  dien  aanzien, 
de  verplichtingen ,  bij  dit  voorschrift  opgelegd  aan  den  eerstaanwezende- 
officier  van  gezondheid  bij  een  korps  of  detachement  van  het  Veldleger. 

3.  In  den  dienst  van  schrijver  bij  den  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  eene  divisie,  wordt,  voor  zooveel  noodig,  voorzien,  door 
een  der  schrijvers  tot  den  divisiestaf  behoorende ,  en  door  den 
commandant  der  divisie  daartoe  aan  te  wijzen. 

X.  De  eerste  of  tweede  luitenant,  ingedeeld  bij  het  personeel  van 
den  trein  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  eener  divisie,  is  ter 
beschikking  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie, 
tot  het  houden  van  toezicht  over  de  dienstverrichtingen  van  bedoeld 
personeel ,  de  verzorging  der  paarden,  het  gebruik  en  het  onderhoud 
van  het  materieel ,  enz. 

§  18.  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bg  vereenigde 
troepen  van  verschillende  divisiën. 

Zijn  troepen,  tot  verschillende  divisiën  behoorende,  bij  de  uitvoering 
eener  operatie  of  in  eenige  andere  omstandigheid  van  den  oorlog, 
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tijdelijk  onder  gemeenschappelijk  bevel  vereenigd ,  en  is  de  Chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  daarbij  niet  tegenwoordig,  dan 
treedt  de  hoogst-  of  oudst  in  rang  zijnde  der  aanwezige  chefs  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisiën,  tevens  op  als  Chef  van 
dezen  dienst  bij  de  vereenigd e  troepen.  Als  zoodanig  heeft  hij,  voor 
zoover  toepasselijk,  gelijke  bevoegdheid  en  gelijke  verplichtingen  ten 
aanzien  van  de  regeling  en  de  uitoefening  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  die  troepen,  als  bij  dit  Voorschrift  voor  den  Chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  zijn  omschreven.  Hij  blijft  echter  aan 
het  toezicht  van  laatstbedoelden  Chef  onderworpen. 

§  19.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bjj  eene 
Zelfstandige  Brigade. 

De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  zelfstandige 
brigade  heeft,  voor  zoover  toepasselijk,  gelijke  bevoegdheid  en  gelijke 
verplichtingen  ten  aanzien  van  de  regeling  en  uitoefening  van  den 
Geneeskundigen  Dienst ,  als  bij  het  Voorschrift  voor  den  Chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  zijn  vastgesteld. 

§  20.  De  Eerstaanwezende  Officieren  van  Gezondheid. 

1.  De  eerstaanwezende  officier  van  gezondheid  oefent  rechtstreeks 
gezag  uit,  over  het  personeel  van  zijn  dienstvak,  bij  het  korps  of 
detachement,  waarbij  hij  is  ingedeeld. 

Hij  heeft  de  beschikking  over  het  daarbij  aanwezige  materieel  van 
den  Geneeskundigen  Dienst. 

2.  Hij  leidt  de  dienstverrichtingen  van  het  onder  zijne  orders  ge¬ 
stelde  personeel,  in  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  dit 
Voorschrift ,  overeenkomstig  de  bevelen  van  den  commandant  van 
het  korps  of  detachement,  waarbij  hij  is  ingedeeld  en  van  den  Ge¬ 
neeskundigen  Chef  onder  wiens  orders  hij  is  geplaatst. 

3.  Bevindt  een  korps  of  detachement  zich  afzonderlijk  in  een  kan- 
tonnement ,  kamp  of  bivak ,  dan  regelt  de  eerstaanwezende  officier 
van  gezondheid  de  verpleging  van  de  zieken  en  gewonden,  ook  voor 
zooveel  deze  niet  in  hunne  kwartieren ,  tenten  of  bij  hun  korps  kunnen 
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worden  behandeld ,  of  niet  dadelijk  in  eene  nabijgelegen  militaire  of 
burgerziekeninrichting  kunnen  worden  opgenomen. 

Hij  dient  den  bevel  voerenden  officier  van  raad  omtrent  de  keuze 
der  voor  dit  doel  te  bestemmen  localiteit  en  neemt,  voor  zooveel 
noodig,  na  bekomen  machtiging  van  dien  officier,  maatregelen  voor 
eene  voldoende  inrichting  daarvan,  alsmede  voor  de  verstrekking  of 
aanschaffing  van  het  materieel  en  de  verdere  behoeften,  die  voor  de 
verpleging  der  lijders  noodzakelijk  zijn. 

Hij  wijst  van  het  te  zijner  beschikking  staande  personeel,  de 
noodige  officieren  van  gezondheid  en  ziekenverplegers  aan,  om  in  die 
inrichting  dienst  te  doen,  regelt  de  werkzaamheden  van  dat  personeel 
en  draagt  zorg  voor  het  administratief  beheer,  overeenkomstig  de  daar¬ 
omtrent  in  dit  Voorschrift  vastgestelde  bepalingen. 

Hij  stelt  orde  op  de  evacuatie  van  de  lijders,  die  vervoerbaar  zijn, 
overeenkomstig  de  daaromtrent  door  de  betrokken  militaire  genees¬ 
kundige  autoriteit  vastgestelde  regeling. 

Bij  vertrek  uit  het  kantonnement,  kamp  of  bivak,  draagt  hij  zorg 
dat  in  de  verpleging  van  de  lijders,  die  moeten  worden  achtergelaten, 
behoorlijk  worde  voorzien. 

4.  Bij  marschen  regelt  hij  de  indeeling  en  de  verrichtingen  van 
het  personeel  van  zijn  dienstvak,  in  dier  voege,  dat  desvereischt  in 
zoo  kort  mogelijken  tijd  geneeskundige  hulp  kan  worden  verleend , 
waar  die  noodig  mocht  blijken. 

Hij  waakt  er  voor,  dat  het  materieel  voor  het  transport  en  de  be¬ 
handeling  van  zieken  en  gewonden,  vóór  den  aanvang  van  den  marsch, 
in  behoorlijken  staat  en  in  voldoende  hoeveelheid  aanwezig  is ,  en 
doet  tijdig  aan  den  bevelvoerenden  officier  voorstellen,  tot  requisitie 
van  voertuigen  tot  vervoer  van  zieken  en  gewonden. 

Hij  ziet  toe  dat  geene  personen  in  de  ziekenkarren  of  in  de  ge- 
requireerde  voertuigen  plaats  nemen,  dan  op  uitdrukkelijken  last  van 
een  officier  van  gezondheid. 

Militairen,  die  gedurende  den  marsch  ziek  of  gewond  worden  en 
niet  kunnen  worden  medegevoerd,  worden  door  zijne  zorg  van  de 
dringend  noodige  hulp  voorzien. 

5.  Heeft  eene  divisie,  eene  zelfstandige  brigade,  of  een  detache¬ 
ment  ,  eene  ontmoeting  met  den  vijand ,  dan  neemt  de  eerstaan¬ 
wezende  officier  van  gezondheid  van  het  onderdeel  of  korps,  dat 
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het  eerst  in  gevecht  komt  —  in  afwachting  van  de  bevelen  van  den 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie  of  zelfstandige 
brigade  of  wel  van  den  eerstaanwezend  officier  van  gezondheid  van 
het  detachement ,  in  verband  met  de  dispositiën  van  den  comman¬ 
dant  van  het  onderdeel  of  korps,  maatregelen  voor  het  in  werking 
brengen  eener  hulpverbandplaats ,  op  het  daartoe  aan  te  wijzen  punt. 

Hij  regelt  daarbij  de  verrichtingen  van  het  te  zijner  beschikking 
zijnde  personeel  en  het  gebruik  van  het  materieel  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst. 

Wordt  het  personeel  op  eene  aldus  gevormde  hulpverbandplaats, 
versterkt  door  personeel  van  een  ander  onderdeel  of  korps,  of  wel 
van  eene  verbandplaatsafdeeling ,  dan  neemt  de  hoogst  of  oudst  in 
rang  zijnde  der  aldaar  tegenwoordige  officieren  van  gezondheid,  het 
bevel  over  het  gezamenlijke  personeel  en  de  leiding  van  den  dienst 
op  de  hulpverbandplaats  in  handen. 

6.  In  geval  aan  een  korps  of  detachement  zelfstandig  oorlogshan¬ 
delingen  zijn  opgedragen ,  doet  de  eerstaanwezende  officier  van 
gezondheid  aan  den  bevelvoerenden  officier  de  noodige  voorstellen 
met  het  oog  op  de  verpleging  der  zieken  en  gewonden. 

Is  het  beschikbare  personeel  of  materieel  onvoldoende  met  het  oog 
op  de  te  verwachten  of  ontstane  verliezen ,  dan  doet  hij  aan  den 
bevelvoerenden  officier  voorstellen  tot  het  aanvragen  van  het  benoo- 
digde  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie 
of  zelfstandige  brigade,  waartoe  het  korps  behoort,  of,  indien  het 
detachement  zelfstandig  is ,  tot  den  Chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  te  Velde. 

Worden  aan  het  korps  of  detachement  personeel  en  materieel  van 
eene  geneeskundige  afdeeling  toegevoegd ,  dan  treden  deze  onmiddellijk 
onder  zijne  bevelen  ;  tenzij  hij  lager ,  of  bij  gelijken  rang  jonger  in 
rang  mocht  zijn  dan  de  officier  van  gezondheid ,  chef  van  het 
toegevoegde  personeel;  als  wanneer  hij  door  dien  chef  in  zijne  functiën 
als  eerstaanwezende  wordt  vervangen. 

Is  geen  tijd  voorhanden  tot  het  aanvragen  van  materieel ,  dan  doet 
hij  de  noodige  voorstellen  voor  het  aanschaffen ,  het  requireeren  of 
het  in  bezit  nemen  van  het  benoodigde. 

Bij  het  ter  verdediging  inrichten  eener  stelling,  bij  aanvallende 
ondernemingen  en  onverwachte  ontmoetingen  regelt  hij  tijdig  de 
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inrichting  of  het  in  werking  komen  van  een  of  meer  hulpverband- 
plaatsen  en  c.  q.  van  eene  hoofdverbandplaats  op  de  daartoe  aange¬ 
wezen  punten,  alsmede  van  localiteiten  voor  het  opnemen  van  lijders. 
Hoewel  de  aanwijzing  dier  punten  in  het  algemeen  door  den  bevel- 
voerenden  officier  geschiedt ,  is  de  eerstaanwezende  officier  van 
gezondheid  evenwel  gehouden  van  zijne  raeening  omtrent  de  geschiktheid 
van  die  punten ,  met  het  oog  op  de  eischen  van  den  Geneeskundigen 
Dienst,  te  doen  blijken. 

Gedurende  het  gevecht  worden  de  verrichtingen  van  het  beschikbare 
personeel  van  den  geneeskundigen  dienst,  in  verband  met  de  bewegingen 
der  troepen ,  door  hem  geregeld. 

Hij  waakt  voor  het  transport  der  gekwetsten  naar  nabijgelegen 
ziekeninrichtingen  of  geschikte  localiteiten  en  neemt  maatregelen  voor 
de  behoorlijke  verpleging  der  lijders,  die  niet  kunnen  worden  geëva¬ 
cueerd  en  moeten  worden  achtergelaten. 

7.  De  eerstaanwezende  officier  van  gezondheid  bij  een  korps  of 
detachement ,  zendt ,  zoo  noodig  dagelijks ,  aan  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie  of  zelfstandige  brigade ,  eene 
aanvraag  tot  verstrekking  of  aanvulling  van  materieel- ,  genees- 
en  verbandmiddelen ,  instrumenten  ,  ustensiliën ,  nachtlegergoederen  , 
kleeding  en  uitrusting ,  levensmiddelen  voor  zieken  ,  enz. 

bij  een  zelfstandig  optredend  detachement  worden  deze  aanvragen 
ingezonden  aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

Uitsluitend  in  gevallen  van  spoedvereischenden  aard ,  is  de  Eerst¬ 
aanwezende  officier  van  gezondheid  echter  bevoegd ,  het  benoodigde  , 
tegen  ontvangbewijs,  te  doen  afhalen  bij  den  chef  der  sectie 
eener  verbandplaatsafdeeling ;  die  gehouden  is ,  voor  zooveel  de 
voorraad  in  den  verbandwagen  der  sectie  zulks  toelaat ,  aan  die 
aanvragen  te  voldoen.  Overigens  is  hij  uitsluitend  in  gevallen 
van  vermelden  aard ,  bevoegd ,  dergelijke  aanvragen  rechtstreeks  in 
te  zenden  aan  het  meestnabij gelegen  magazijn  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst ,  centraal  magazijn  van  kleeding ,  uitrusting,  enz.  en 
centrale  verplegingsmagazijn.  Van  de  aldus  ingezonden  aanvragen 
wordt  alsdan  afschrift  gezonden  aan  de  militair-geneeskundige  auto¬ 
riteit  ,  in  de  eerste  zinsnede  van  dit  punt  bedoeld. 
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§  21.  Personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  korpsen. 

1.  De  officieren  van  gezondheid  ingedeeld  bij  de  korpsen  van  het 
Veldleger  verrichten  hunnen  dienst  overeenkomstig  de  orders  en  voor¬ 
schriften,  hun  gegeven  door  den  eerstaanwezenden  officier  van  ge¬ 
zondheid  bij  het  korps  of  detachement  waartoe  zij  behooren.  Zij  staan 
onmiddellijk  onder  de  bevelen  van  bedoelden  officier  van  gezondheid, 
doch  zijn  overigens  onderworpen  aan  het  gezag  van  den  bevel  voerenden 
officier. 

2.  De  ziekenverplegers,  ingedeeld  bij  de  compagnieën,  eskadrons 
en  batterijen  van  het  Veldleger,  volgen  het  onderdeel,  waartoe  zij 
behooren,  bij  alle  dienstverrichtingen,  tot  het  verleenen  van  de  eerste 
hulp  aan  zieken  en  gewonden  en  tot  het  verplegen  van  lijders  in 
kantonnementen ,  kampen  en  op  bivaks. 

Is  de  eèrstaanwezende  of  wel  een  ander  officier  van  gezondheid 
tegenwoordig,  dan  verrichten  zij  hunnen  dienst  overeenkomstig  de 
bevelen  en  voorschriften  van  dien  officier.  Bij  ontstentenis  van  zoodanig 
officier  verrichten  zij  hunne  taak  naar  eigen  inzien. 

Overigens  zijn  zij  onderworpen  aan  het  gezag  van  den  commandant 
van  het  onderdeel  waartoe  zij  behooren. 

3.  De  ziekenverpleger,  ingedeeld  bij  den  staf  van  een  bataljon 
infanterie  van  het  Veldleger,  is  ter  beschikking  van  den  eerstaan- 
wTezend-officier  van  gezondheid  bij  dat  bataljon,  en  verricht  zijnen 
dienst  overeenkomstig  de  bevelen  en  voorschriften  van  dien  officier. 

4.  De  ziekendragers,  ingedeeld  bij  de  compagnieën  infanterie  van 
het  Veldleger,  volgen  het  onderdeel  waartoe  zij  behooren,  bij  alle 
diensten.  Zij  zijn  bestemd  om  in  het  gevecht  en  zoo  noodig  ook  in 
andere  omstandigheden  ,  op  te  treden  tot  het  verleenen  van  hulp  aan 
en  het  vervoeren  van  zieken  en  gewonden. 

Is  de  eerstaanwezende  officier  van  gezondheid  of  een  ander  officier 
van  gezondheid  tegenwoordig,  dan  verrichten  zij  hunnen  dienst  over¬ 
eenkomstig  de  orders  en  voorschriften,  hun  door  dien  officier  gegeven, 
onder  wiens  onmiddellijke  bevelen  zij  alsdan  staan.  Overigens  zijn  zij 
onderworpen  aan  het  gezag  van  den  commandant  der  compagnie , 
doch  handelen  zij ,  indien  geen  officier  van  gezondheid  tegenwoordig 
is,  bij  de  vervulling  hunner  bovenomschreven  taak,  volgens  de  aan¬ 
wijzingen  van  den  ziekenverpleger  die  daarbij  aanwezig  is. 
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5.  In  het  gevecht  handelen  de  ziekenverplegers  en  de  ziekendragers 
der  korpsen  —  c.  q.  ook  van  onderdeden  die  nog  niet  rechtstreeks 
aan  den  strijd  deelnemen  —  uitsluitend  volgens  de  bevelen  van  den 
officier  van  gezondheid,  die  met  de  leiding  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  op  het  slagveld  belast  is. 

§  22.  Materieel  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  bij 
de  korpsen. 

1.  De  officieren  van  gezondheid,  ingedeeld  bij  de  korpsen  van  het 
Veldleger,  beschikken  over  de  verband-  en  geneesmiddelen,  instru¬ 
menten  ,  enz.  voorhanden  in  de  sacoches  en  tasschen ,  waarvan  zij  voor¬ 
zien  zijn.  Zij  dragen  de  noodige  zorg  voor  dat  materieel  en  doen,  zoo 
noodig  dagelijks,  aan  den  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  bij 
het  korps  of  detachement ,  waarbij  zij  belmoren ,  opgaaf  van  benoodigd- 
heden  tot  aanvulling  van  den  inhoud  der  genoemde  voorwerpen. 

Gelijke  bepalingen  gelden,  ten  aanzien  van  de  beschikking  over  de 
zorg  voor,  en  de  aanvulling  van  den  inhoud  der  verbandtasschen , 
voor  de  ziekenverplegers  bij  de  korpsen  ingedeeld. 

2.  De  ziekenverplegers  dragen  zorg  dat  steeds,  wanneer  zulks 
noodig  kan  zijn,  drinkwater  in  hunne  waterflesch  voorhaden  zij. 

Op  marsch,  in  gevecht,  enz.  zorgen  zij,  zoo  menigmaal  daartoe 
gelegenheid  is,  voor  aanvulling  of  verversching  van  dat  water. 

3.  De  rijks-  en  gerequireerde  ziekenkarren,  ingedeeld  bij  de  korpsen 
van  het  Veldleger,  zijn  ter  beschikking  van  den  eerstaanwezend- 
officier  van  gezondheid  bij  het  korps  of  detachement  waartoe  zij  be¬ 
lmoren.  Zij  volgen  den  troep  op  marsch  en  in  het  gevecht. 

De  treinsoldaat,  ingedeeld  bij  eene  rijksziekenkar,  en  de  geleiders 
van  gerequireerde  ziekenkarren  staan  onder  het  rechtstreeksch  gezag 
van  dien  officier  van  gezondheid.  Zij  laten  geene  personen  in  de 
voertuigen  toe,  dan  op  een  bevel  van  of  namens  een  officier  van 
gezondheid. 

4.  De  voorraad  der  verband-  en  medicijnkisten,  welke  in  de  zieken¬ 
karren  worden  medegevoerd ,  en  die  der  sacoches  tot  pakpaarden  dient 
zoowel  tot  aanvulling  van  den  inhoud  der  tasschen  en  sacoches  van 
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de  officieren  van  gezondheid  en  der  verbandtasschen  van  de  zieken¬ 
verplegers,  als  tot  de  behandeling  van  zieken  en  gewonden  in  kan- 
tonnementen,  kampen  en  bivaks  en  voorts  voor  het  gebruik  op  de 
hulpverbandplaatsen. 

De  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  bij  het  korps  of  deta¬ 
chement  regelt  het  gebruik  van  bedoelden  voorraad.  Hij  doet,  zoo 
noodig  dagelijks,  eene  aanvraag  tot  aanvulling  daarvan. 

5.  De  brancards,  behoorende  tot  de  uitrusting  der  ziekenkarren, 
en  die  welke  op  de  pakpaarden  worden  medegevoerd,  worden  niet 
gebruikt  dan  op  aanwijzing  van  een  officier  van  gezondheid  of  van 
een  ziekenverpleger.  Zulks  geldt  eveneens  voor  de  brancards,  welke 
op  de  compagnieskarren  voorhanden  zijn. 

§  23.  De  Geneeskundige  Afdeelingen. 

1.  De  drie  sectiën  der  verbandplaatsafdeeling  van  eene  divisie  van 
het  Veldleger,  vormen  in  den  regel  elk  een  zelfstandig  werkend 
lichaam,  hoofdzakelijk  en  in  de  eerste  plaats  bestemd,  om  in  het 
gevecht  eene  hoofdverbandplaats  te  vormen. 

De  hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  der  officieren  van  gezondheid, 
bij  iedere  sectie  ingedeeld,  is  chef  van  die  sectie . 

2.  De  chef  eener  sectie  van  eene  verbandplaatsafdeeling  staat 
rechtstreeks  onder  de  bevelen  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  de  divisie,  zoolang  die  sectie  bij  den  divisiestaf  is  ingedeeld. 

Wordt  de  sectie  toegevoegd  aan  eene  zelfstandige  brigade,  of  wel 
aan  een  afzonderlijk  korps  of  detachement,  dan  treedt  zij  geheel 
onder  het  gezag  van  den  commandant  dier  troepen.  De  chef  der 
sectie  staat  alsdan  rechtstreeks  -  onder  de  bevelen  van  den  chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  bij  die  brigade,  of  van  den  eerstaan¬ 
wezend-officier  van  gezondheid  bij  dat  korps  of  detachement ;  laatst- 
vermelde  bepaling  behoudens  het  geval  dat  de  chef  der  sectie 
hooger  of  ouder  in  rang  mocht  zijn  dan  bedoelde  officier  van  ge¬ 
zondheid,  in  welk  geval  hij  dezen  in  zijn  functiën  als  eerstaanwezende 
vervangt. 

3.  Zijn  twee  of  meer  sectiën  van  eene  verbandplaatsafdeeling  ver- 
eenigd  werkzaam  op  eenzelfde  hoofdverbandplaats,  dan  treedt  de 
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hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  van  de  chefs  dier  sectiën  op  als 
chef  der  hoofdverbandplaats. 

Hij  regelt  alsdan  den  dienst  van  het  gezamenlijke  personeel 
het  gebruik  van  het  materieel  van  de  vereenigde  sectien. 


4.  De  chef  eener  sectie  van  eene  verbandplaalsafdeeling  heeft  het 
personeel  dier  sectie  rechtstreeks  onder  zijne  bevelen,  en  oefent  daar¬ 
over  disciplinair  gezag  uit,  op  den  voet  van  commandant  eener  ge¬ 
detacheerde  compagnie.  Het  materieel  der  sectie  is  te  zijner  beschik¬ 
king;  hij  is  verantwoordelijk  aan  de  militair-geneeskund.ge  autoriteit, 

onder  wiens  bevelen  hij  staat,  voor  het  behoorlijk  gebruik  en  onder- 
houd  van  dat  materieel. 

Hij  voert,  overeenkomstig  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift,  het 
administratief  beheer  over  het  personeel  en  het  materieel  der  sectie. 


5.  Hij  is  belast  met  de  leiding  van  de  dienstverrichtingen  der 
sectie.  Als  zoodanig  zijn  de  punten  5,  12,  13,  14,  16,  17,  18 
en  19  van  §  5,  der  algemeene  verplichtingen  voor  chefs  van  den 
Geneeskundigen  Dienst,  ook  voor  hem  geldend. 

Behalve  de  boeken  en  registers,  onder  punt  18  van  §5  voorge¬ 
schreven,  houdt  hij  ook  die  voor  het  administratief  beheer  der  sectie  aan. 


6.  De  chef  der  sectie  dient  de  betrokken  militair-geneeskundige 
autoriteit  van  raad,  omtrent  de  aanvragen  om  verlof  van  personeel 
der  sectie. 

7.  De  sectiën  eener  verbandplaatsafdeeling  volgen  den  troep  waaraan 
zij  zijn  toegevoegd,  op  marsch  en  bij  oorlogshandelingen  in  de  nabij¬ 
heid  des  vijands,  wanneer  zulks  door  den  bevelvoerenden  officier 
wordt  noodig  geacht. 

De  chef  der  sectie  waakt  er  voor,  dat  vóór  den  afmarsch  het 
materieel  in  behoorlijke  orde  is,  dat  de  sectie  voorzien  zij  van  alle 
benoodigdheden  waaraan  behoefte  kan  bestaan,  van  drinkwater,  lafenis¬ 
en  levensmiddelen,  enz. 

Hij  regelt  den  marsch  der  sectie  overeenkomstig  de  orders 
van  den  bevelvoerenden  officier ,  waakt  voor  eene  gestrenge  hand¬ 
having  der  marschdiscipline  en  neemt  alle  voorzorgen  om ,  op  het 
eerste  bevel ,  tot  het  in  werking  brengen  van  eene  hoofdverbandplaats 
te  kunnen  overgaan. 
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8.  Wordt  aan  de  sectie  last  gegeven  eene  hoofd verbandplaats  te 
vormen ,  dan  doet  de  chef  het  personeel  en  materieel  met  den  meesten 
spoed  naar  het  daarvoor  aangewezen  punt  oprukken ,  neemt  hij  alle 
maatregelen  voor  het  verleenen  van  eene  behoorlijke ,  geregelde  en 
snelle  hulp  aan  de  gekwetsten  en  regelt  hij  den  dienst  van  de 
officieren  van  gezondheid ,  de  ziekenverplegers ,  de  ziekendragers  en 
de  voertuigen. 

Ten  aanzien  van  de  verdere  verrichtingen  der  sectie,  hare  bewegingen 
tot  het  vormen  van  hoofd verbandplaatsen  op  andere  punten ,  enz.  ge¬ 
draagt  hij  zich  overeenkomstig  de  bevelen  van  den  officier  van  ge¬ 
zondheid,  die  den  Geneeskundigen  Dienst  op  het  slagveld  leidt. 

Hij  waakt  voor  het  snel  en  geregeld  overbrengen  van  de  vervoer¬ 
bare  gekwetsten  naar  het  veldhospitaal  of  eventueel  naar  andere 
nabijgelegen  ziekeninrichtingen  en  doet,  zoo  noodig,  tijdig  voorstellen 
om  door  requisitie  in  de  behoefte  aan  transportmiddelen  te  voorzien. 

Hij  stelt  voorts  orde  op  de  verpleging  der  lijders ,  wier  toestand 
niet  gedoogt  hen  te  vervoeren. 

9.  De  chef  der  sectie  wijst,  op  het  daartoe  gegeven  bevel,  offi¬ 
cieren  van  gezondheid  en  verder  personeel  der  sectie  aan,  om  tijdelijk 
te  worden  toegevoegd  aan  afzonderlijk  optredende  korpsen  of  detache¬ 
menten  ,  ter  versterking  van  het  daarbij  ingedeelde  personeel  van  het 
dienstvak. 

Het  benoodigde  materieel  wordt,  voor  zooveel  het  bij  de  sectie 
kan  worden  gemist,  daarbij  door  hem  beschikbaar  gesteld. 

10.  In  kantonnementen ,  kampen  en  op  bivaks  wijst  de  chef  der 
sectie ,  op  daartoe  gegeven  last ,  officieren  van  gezondheid  en  verder 
personeel  der  sectie  aan ,  voor  eene  te  vormen  ziekeninrichting  of 
wel  om  het  in  eene  dergelijke  inrichting  dienstdoende  personeel 
tijdelijk  af  te  lossen  of  te  versterken. 

Materieel  voor  eene  zoodanige  ziekeninrichting,  wordt  desgevorderd 
door  hem  beschikbaar  gesteld. 

11.  De  chef  der  sectie  doet,  op  aanvraag  van  de  eerstaanwezende 
officieren  van  gezondheid  der  korpsen  of  detachementen,  voor  zooveel 
de  vooraad  in  den  verbandwagen  der  sectie  zulks  toelaat ,  tegen  ont¬ 
vangbewijs  ,  verband-  en  geneesmiddelen  en  andere  benoodigdheden 
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uit  dien  voorraad  voor  den  dienst  bij  de  troepen  verstrekken ,  en 
zulks  zoowel  gedurende  het  gevecht,  als  in  andere spoedvereischende 
gevallen,  waarin  dergelijke  aanvragen  tot  hem  worden  gericht. 

12.  Hij  doet,  zoo  noodig  dagelijks,  aan  zijnen  geneeskundigen 
chef  opgaaf  van  de  plaatsen,  die  onder  het  personeel  zijn  opengevallen 
of  tijdelijk  onvervuld  zijn ;  met  bijvoeging  van  voorstellen  om  in  die 
vacaturen  te  voorzien. 

13.  Desgelijks  zendt  hij,  zoo  noodig  dagelijks,  eene  aanvraag  tot 
verstrekking,  aanvulling  of  vernieuwing  van  benoodigdheden  voor 
den  voorraad  van  den  verbandwagen  der  sectie ,  alsmede  van 
ustensiliën ,  nachtlegergoederen ,  kleeding  en  uitrusting ,  levens¬ 
middelen  voor  zieken  ,  enz. 

14.  Hij  doet  voorts,  zoo  noodig  dagelijks,  opgaaf  van  de  aantallen 
paarden  der  sectie  die  buiten  staat  zijn  tot  verdere  dienstverrich¬ 
ting  ,  met  bijvoeging  van  aanvragen  om  in  de  behoefte  aan  paarden  te 
voorzien ,  of  van  voorstellen  tot  aankoop  of  requisitie  van  paarden. 

15.  Hij  is  verantwoordelijk  voor  de  behoorlijke  bewaring  en  opzen¬ 
ding  —  overeenkomstig  de  daaromtrent  in  de  Zesde  Afdeeling  van  dit 
voorschrift  vastgestelde  bepalingen  —  van  alle  particuliere  eigen¬ 
dommen  ,  welke  bij  de  gekwetsten  ,  op  de  door  de  sectie  gevormde 
verbandplaatsen ,  worden  gevonden ,  of  aldaar  door  hen  worden 
achtergelaten.  Hij  neemt  de  noodige  maatregelen ,  om  misbruiken  te 
dien  aanzien  te  voorkomen. 

16.  Hij  wijst  een  der  officieren  van  gezondheid  tot  de  sectie  be- 
hoorende ,  aan  ,  tot  het  verrichten  van  den  geneeskundigen  dienst  bij 
het  personeel  der  sectie ,  en  de  behandeling  der  daartoe  behoorende 
lichte  zieken  en  gewonden. 

Voor  zooveel  noodig  wordt  deze  dienst  door  de  officieren  van  ge¬ 
zondheid  beurtelings  verricht. 

17.  Ingeval  van  ontstentenis  van  den  chef  der  sectie  ,  treedt  de 
in  rang  of  ouderdom  van  rang  op  hem  volgende  officier  van  gezond¬ 
heid  tijdelijk  als  chef  daarvan  op ,  tot  het  tijdstip  waarop  in  de 
vervulling  der  betrekking  zal  zijn  voorzien. 
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§  24.  Personeel  van  eene  sectie  eener  verbandplaatsafdeeling, 

1.  De  officieren  van  gezondheid,  ingedeeld  bij  eene  sectie  eener 
verbandplaatsafdeeling ,  staan ,  even  als  het  overige  personeel  dier 
sectie ,  onmiddellijk  onder  de  bevelen  en  het  disciplinair  gezag  van 
den  chef  der  sectie. 

2.  De  eerste-  of  tweede-luitenant ,  ingedeeld  bij  eene  sectie  eener 
verbandplaatsafdeeling ,  is ,  onder  de  orders  van  den  chef  der  sectie, 
belast  met  het  bevel  over  het  personeel  der  ziekenverplegers  en  zieken¬ 
dragers. 

Hij  draagt  in  het  algemeen  zorg  voor  de  handhaving  van  orde  en 
krijgstucht  bij  bedoeld  personeel,  inzonderheid  op  marsch,  in  kan- 
tonnementen ,  kampen  en  bivaks  ;  hij  houdt  toezicht  op  den  dage- 
lijkschen  dienst  betreffende  de  voeding,  het  onderhoud  van  kleeding 
en  uitrusting ,  enz. ,  van  dat  personeel. 

Bij  het  in  werking  komen  der  sectie  tot  het  vormen  eener  ver- 
bandplaats  ,  waakt  hij  er  voor  dat  de  ziekendragers  hunnen  dienst 
op  het  gevechtsveld  naar  behooren  volbrengen. 

Hij  beschikt  voor  een  en  ander  mede  over  de  onderofficieren  en 
korporaals  der  hospitaalsoldaten,  voor  zooveel  deze  door  den  chef 
der  sectie  daarvoor  worden  aangewezen. 

3.  De  onderofficieren  en  korporaals  der  hospitaalsoldaten,  ingedeeld 
bij  eene  sectie  eener  verbandplaatsafdeeling ,  houden ,  volgens  de  be¬ 
velen  van  de  officieren  van  gezondheid,  toezicht  op  den  dienst  der 
ziekenverplegers  en  ziekendragers,  werkzaam  op  de  verbandplaatsen , 
op  het  gevechtsveld,  in  ziekeninrichtingen,  enz.  Zij  staan  overigens, 
overeenkomstig  het  bepaalde  in  punt  2 ,  den  daarbij  bedoelden  officier 
ter  zijde,  voor  het  toezicht  over  en  den  dagelijkschen  dienst  van  be¬ 
doeld  personeel. 

4.  De  ziekenverplegers,  ingedeeld  bij  eene  sectie  eener  verbandplaats- 
afdeehng,  treden  op  tot  het  verleenen  van  voorloopige  hulp  aan  ge¬ 
kwetsten  op  het  gevechtsveld,  het  houden  van  toezicht  op  het  trans¬ 
port  der  lijders,  het  assisteeren  van  officieren  van  gezondheid  op  de 
verbandplaatsen  of  in  eene  door  de  sectie  in  werking  gebrachte 
ziekeninrichting,  enz.  Zij  verrichten  hunnen  dienst  volgens  de  bevelen 
van  den  chef  der  sectie  en  c.  q.  van  den  officier  van  gezondheid  > 
wien  zij  behulpzaam  zijn. 
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Zij  staan  overigens  onder  het  dagelijksch  toezicht  van  den  officiei, 
bedoeld  in  punt  2,  en  zijn  onderworpen  aan  de  bevelen ,  welke 
door  dien  officier ,  in  het  belang  der  handhaving  van  orde  en  krijgs¬ 
tucht,  op  marsch,  in  kantonnementen ,  kampen  en  bivaks,  zoo¬ 
mede  voor  hunne  voeding,  het  onderhoud  van  kleeding  en  uit¬ 
rusting,  enz.,  worden  gegeven. 

5.  De  ziekendragers ,  ingedeeld  bij  eene  sectie  eener  verbandplaats- 
afdeeling ,  hebben  hoofdzakelijk  tot  taak,  het  vervoeren  van  gekwetsten 
op  het  slagveld,  uit  de  gevechtslinie  naar  de  hulpverbandplaatsen , 
en  van  deze  naar  de  hoofdverbandplaats. 

Zij  verrichten  hunnen  dienst  overeenkomstig  de  orders  van  den 
chef  der  sectie,  en  volgens  de  bevelen  of  aanwijzingen  van  den  ter 
plaatse  aanwezigen  officier  van  gezondheid,  terwijl  zij  overigens  — 
ook  op  het  gevechtsveld  —  onder  het  toezicht  staan  van  den  officier 
bedoeld  in  punt  2,  ten  aanzien  waarvan  het  bepaalde  in  de  laatste 
zinsnede  van  punt  4  op  hen  van  toepassing  is. 

G.  De  administrateur  en  de  schrijver,  ingedeeld  bij  eene  sectie 
eener  verbandplaatsafdeeling ,  zijn,  onder  de  bevelen  van  den  chef 
der  sectie ,  belast  met  de  werkzaamheden  voor  het  administratief 
beheer  der  sectie,  de  te  voeren  correspondentie,  enz.  Zij  handelen  te 
dien  aanzien,  overeenkomstig  het  bepaalde  in  de  Zesde  Afdeeling  van 
dit  Voorschrift,  doch  verrichten  overigens  hunnen  dienst,  volgens  de 
aanwijzingen  van  genoemden  chef. 

Is  door  de  sectie  eene  verbandplaats  in  werking  gebracht,  dan 
zorgt  de  administrateur,  behalve  voor  de  voorziening  in  de  behoefte 
aan  levens-  en  lafenismiddelen  voor  de  gekwetsten ,  o.  a.  meer  bepaald 
voor  het  opnemen  van  namen  of  wapennummers ,  rangen ,  korpsen  , 
enz.  van  de  aangevoerde ,  teruggezonden ,  weggevoerde ,  achtergelaten 
en  overleden  gekwetsten ,  alsmede  voor  het  in  ontvangst  nemen  en 
verantwoorden  der  particuliere  eigendommen,  bij  de  verpleegden  ge¬ 
vonden  of  door  hen  achtergelaten. 

De  schrijver  staat  hem  bij  deze  dienstverrichtingen  ter  zijde. 

7.  De  wachtmeester  en  de  korporaal  van  den  trein,  ingedeeld  bij 
eene  sectie  eener  verbandplaatsafdeeling ,  houden  toezicht  op  het  trein¬ 
personeel  ,  de  paarden  en  de  voertuigen.  Zij  zijn  aansprakelijk  voor 
de  behoorlijke  verzorging  der  paarden  en  het  onderhoud  der  tuigen 
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en  voertuigen.  Zij  verrichten  hunnen  dienst  volgens  de  bevelen  van 
den  chef  der  sectie,  doch  zijn,  voor  zooveel  de  verzorging  van 
paarden  en  het  onderhoud  van  het  materieel  betreft,  c.  q.  mede 
onderworpen  aan  het  toezicht  van  den  officier  van  den  trein,  toege¬ 
voegd  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie. 

De  stukrijders  der  voertuigen  staan  onder  het  toezicht  van  het  kader 
van  den  trein ,  en  van  den  officier  in  de  voorgaande  zinsnede  bedoeld, 
en  zijn  voorts  onderworpen  aan  de  bevelen  en  het  disciplinair  gezag 
van  den  chef  der  sectie. 

§  25.  Materieel  van  eene  sectie  eener  verbandplaatsafdeeling. 

De  ziekenwagens  der  sectie  zijn  bestemd  tot  het  vervoer  van  zieken 
en  gewonden,  zoowel  van  eene  hoofdverbandplaats  naar  een  veldhospi¬ 
taal  of  naar  andere  ziekeninrichtingen ,  als  —  bijaldien  het  terrein  en 
de  omstandigheden  zulks  toelaten  —  op  het  eigenlyke  gevechtsveld , 
naar  de  hoofdverbandplaats.  In  den  regel  zal  het  niet  raadzaam  of 
mogelijk  zijn,  dat  zij  op  het  gevechtsveld  de  gekwetsten  afhalen  bij 
de  hulpverbandplaatsen ,  maar  zal  het  noodig  zijn  daartoe  geschikt 
gelegen  verzamelplaatsen  aan  te  wijzen ,  waarheen  de  gekwetsten  per 
brancard  worden  vervoerd,  en  van  waar  de  ziekenwagens  en  de 
ziekenkarren  het  transport  beginnen. 

Desgevorderd  kunnen  de  ziekenwagens  ook  worden  bestemd  om, 
bij  marschen,  zieken  en  gekwetsten  op  te  nemen,  die  den  troep 
anders  niet  zouden  kunnen  volgen  en  niet  ter  verpleging  in  eenige 
inrichting  of  localiteit  kunnen  worden  achtergelaten.  Het  gebruik  van 
de  ziekenwagens  voor  dit  doel  mag  alleen  geschieden  op  last  van 
den  bevel  voerenden  officier ,  en  voor  personen ,  ten  aanzien  van  wie 
zulks  door  een  officier  van  gezondheid  noodzakelijk  is  verklaard. 

De  voorraad  verband-  en  geneesmiddelen,  instrumenten,  enz.  in 
den  verbandwagen  der  sectie  voorhanden,  dient  in  de  eerste  plaats 
voor  de  behandeling  der  gekwetsten  op  de  hoofdverbandplaatsen , 
terwijl  overigens  uit  dien  voorraad,  ingevolge  het  bepaalde  bij  punt  7 
van  §  20  en  punt  11  van  §  23  van  dit  Voorschrift,  door  den  chef 
der  sectie,  op  aanvraag  en  tegen  ontvangbewijs  van  een  eerstaan- 
wezend-officier  van  gezondheid,  benoodigdheden  voor  den  dienst  bij 
de  troepen  op  de  hulpverbandplaatsen  of  in  eene  ziekeninrichting 
kunnen  worden  verstrekt. 
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§  26.  Detacheering1  Tan  personeel  en  materieel  eener 

verbandplaatsafdeeling . 

1.  Bijaldien  aan  eenig  korps  of  detachement  van  het  Veldleger  eene 
bestemming  wordt  gegeven ,  waarbij  het ,  naar  het  oordeel  van  den 
commandant  der  divisie  of  zelfstandige  brigade  -  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  gehoord  —  noodzakehjk  is  te  achten,  dat  over 
méér  personeel  en  materieel  van  dezen  Dienst,  dan  het  bij  de  troepen 
ingedeelde,  worde  beschikt,  terwijl  de  omstandigheden  niet  toelaten, 
eene  sectie  eener  verbandplaatsafdeeling  of  wel  de  reserve-verband- 
plaatsafdeeling  in  haar  geheel  daarvoor  aan  te  wijzen,  kan  door  dien 
commandant  een  gedeelte  van  het  personeel  en  materieel  eener  zoodanige 
sectie  daarbij  worden  gedetacheerd.  Zoodanig  detachement  zal  alsdan, 
in  verhand  met  de  sterkte  van  den  troep  waaraan  het  wordt  toe¬ 
gevoegd  ,  bestaan  uit  een  of  meer  afdeelingen  ieder  sterk : 

1  officier  van  gezondheid  , 

4  ziekenverplegers , 

1  sergeant  en 

1  korporaal;  alsmede  c.  q.  den  schrijver,  voorts: 

10  ziekendragers  en 

1  ziekenwagen;  terwijl  eenige  brancards ,  verband-  en  geneesmiddelen, 
instrumenten  en  verdere  benoodigdheden ,  zoomede  de  bagage  der 
officieren  van  gezondheid  ,  alsdan  op  gerequireerde  voertuigen 
worden  medegevoerd. 

De  oudste  der  officieren  van  gezondheid ,  bij  zoodanig  detachement 
aanwezig,  treedt  daarbij  op  als  chef,  en  heeft,  voor  zooveel  toepasselijk, 
gelijke  bevoegdheid ,  gelijk  gezag  en  gelijke  verplichtingen  ten  aanzien 
van  dat  personeel,  materieel  en  zijne  dienstverrichtingen,  als  voor  den 
chef  eener  sectie  van  eene  verbandplaatsafdeeling  zijn  omschreven. 

Is  de  schrijver  der  sectie  aanwezig,  dan  is  die,  onder  bevel  van 
den  chef,  belast  met  het  opmaken  van  bescheiden  betreffende  het 
administratief  beheer  van  het  gedetacheerde  personeel  en  materieel ; 
voor  welk  beheer  het  echter,  overeenkomstig  de  bepalingen  van 
de  Zesde  Afdeeling  van  dit  Voorschrift,  tot  de  sectie  blijft  be- 
hooren.  Aan  den  chef  der  sectie  worden  mitsdien  de  noodige  adminis¬ 
tratieve  opgaven  en  bescheiden  betreffende  het  gedetacheerde  personeel 
en  materieel  ingezonden. 

2.  Een  detachement  van  eene  sectie  eener  verbandplaatsafdeeling 
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als  in  het  voorgaande  punt  bedoeld,  is  hoofdzakelijk  bestemd,  om 
het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  van  den  troep,  waarbij 
het  is  ingedeeld,  te  versterken,  hetzij  op  eene  hulpverbandplaats , 
hetzij  op  eene  door  dat  detachement  te  vormen  hoofd  verbandplaats, 
en  voorts  om  vacaturen  onder  eerstbedoeld  personeel  aan  te  vullen 
en  eventueel  eene  ziekeninrichting  in  een  kantonnement ,  kamp  of  bij 
een  bivak  in  werking  te  kunnen  brengen. 

3.  Detacheeringen  als  de  vorenbedoelde  moeten  echter  zooveel 
mogelijk  worden  beperkt;  terwijl  de  detachementen  zich ,  zoodra  zulks 
kan  geschieden ,  wederom  bij  de  sectie  moeten  aansluiten. 

§  27,  Het  Veldhospitaal  eener  Divisie, 

1.  De  dirigeerend-officier  van  gezondheid  der  2e  of  3e  klasse, 
ingedeeld  bij  het  veldhospitaal  eener  divisie,  staat  aan  het  hoofd  dier 
inrichting  en  voert  den  titel  van  chef  van  het  veldhospitaal . 

2.  Zoolang  het  veldhospitaal  in  rechtstreeksch  verband  met  de  divisie 
opgesteld  is  of  aan  oorlogshandelingen  deelneemt,  staat  de  chef  van 
dat  hospitaal  onmiddellijk  onder  de  bevelen  en  het  toezicht  van  den 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie.  Zoodra  echter 
het  rechtstreeksch  verband  tusschen  het  veldhospitaal  en  de  divisie 
ophoudt,  treedt  de  chef  onder  het  onmiddellijk  gezag  van  den  Chef 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

3.  De  chef  van  het  veldhospitaal  is  belast  met  de  leiding  van  den 
dienst  in  dat  hospitaal  en  met  het  toezicht  over  de  uitoefening  van 
dezen  dienst. 

Het  personeel ,  tot  het  veldhospitaal  behoorende ,  staat  rechtstreeks 
onder  zijne  bevelen;  hij  waakt  voor  de  handhaving  van  orde  en 
krijgstucht  onder  bedoeld  personeel  en  oefent  daarover  disciplinair 
gezag  uit,  op  den  voet  van  commandant  van  eene  gedetacheerde 
compagnie. 

Het  materieel  van  het  veldhospitaal  is  te  zijner  beschikking;  hij 
draagt  zorg  voor  den  behoorlijken  toestand  en  voor  het  doelmatig 
gebruik  van  dat  materieel.  Hij  waakt  er  voor  dat  steeds  het  noodige 
materieel  aanwezig  zij ,  en  dat  te  rechter  tijd  aanvragen  tot  aanvul¬ 
ling  der  uitrusting  worden  ingediend. 
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Hij  overtuigt  zich  dat  het  materieel  met  de  vereischte  zorg  worde 
onderhouden. 

Hy  voert,  overeenkomstig  de  bepalingen  van  dit  Voorschrift,  het 
administratief  beheer  over  het  veldhospitaal. 

4.  Vermits  het  veldhospitaal  in  twee  afdeelingen,  ieder  van  50  bedden, 
gesplitst  moet  kunnen  worden,  wordt  aan  het  daartoe  behoorende 
personeel  en  materieel  eene  standvastige  indeeling  in  twee  zooveel 
mogelijk  gelijk  samengestelde  sectiën  gegeven.  De  chef  van  het  veld¬ 
hospitaal  regelt  deze  indeeling  en  zorgt  dat  die  in  alle  omstandig¬ 
heden  gehandhaafd  blijve. 

5.  Wanneer  het  veldhospitaal  in  het  divisieverband  aan  oorlogshande¬ 
lingen  deelneemt ,  volgt  de  chef,  voor  de  algemeene  dienstverrichtingen 
van  het  veldhospitaal,  de  orders  op,  hem  door  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie,  gegeven.  Hij  draagt  zorg  voor 
de  behoorlijke  uitvoering  dier  bevelen  en  regelt,  in  verband  daar¬ 
mede,  de  bijzonderheden  van  den  dienst. 

6.  Bij  den  aanvang  van  marschen  en  bewegingen  zorgt  hij ,  dat 
het  personeel  en  materieel  tijdig  en  in  behoorlijke  orde  ter  aange¬ 
wezen  plaatse  aanwezig  zij. 

Gedurende  den  marsch  waakt  hij  voor  eene  gestrenge  handhaving 
der  marschdiscipline ;  terwijl  hij  voorts,  ook  in  kampen,  kantonne- 
menten  en  bivaks,  de  noodige  maatregelen  neemt,  om  op  het 
eerste  bevel  tot  het  in  werking  brengen  van  het  veldhospitaal ,  of 
van  een  gedeelte  daarvan,  te  kunnen  doen  overgaan. 

7.  Is  het  te  voorzien,  dat  het  veldhospitaal  in  werking  zal  moeten 
komen,  dan  zoekt  hij,  op  of  nabij  het  daartoe  bestemde  punt,  eene  ge¬ 
schikte  localiteit ;  overtuigt  hij  zich  of  goed  drinkwater  en  hulpmiddelen 
voor  de  inrichting  van  het  veldhospitaal  verkrijgbaar  zijn,  en  doet 
hij  eventueel  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie 
omtrent  de  voorziening  in  een  en  ander  de  noodige  voorstellen  en 
aanvragen.  In  verband  met  de  beslissing  omtrent  die  voorstellen, 
wordt  daarna  het  in  werking  brengen  van  het  veldhospitaal  door 
hem  voorbereid. 

8.  Wordt,  gedurende  eenen  marsch  of  eene  andere  oorlogsverrich¬ 
ting  last  gegeven  om  het  veldhospitaal  geheel  of  gedeeltelijk  in  wer- 
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king  te  brengen,  en  zijn  op  het  daartoe  aangewezen  punt  nog  geene 
voorbereidingen  getroffen  kunnen  worden,  dan  is  de  chef  van  het 
veldhospitaal  bevoegd  en  verplicht  om  ,  op  eigen  gezag  en  verant¬ 
woordelijkheid,  alle  maatregelen  te  nemen,  benoodigdheden  te  doen 
aankoopen,  requireeren  of  in  bezit  nemen,  welke  tot  voormeld  doel 
noodig  zijn  te  achten. 

Dergelijke  bevoegdheid  en  verplichting  gelden  voor  hem  mede  in 
andere  spoedvereischende  gevallen ,  wanneer  de  tijd  of  de  gelegenheid 
ontbreekt,  om  de  machtiging  of  goedkeuring  van  de  bevoegde  auto¬ 
riteit  te  vragen. 

In  al  die  gevallen  brengt  hij  echter,  zoodra  mogelijk,  een  met 
redenen  omkleed  rapport  uit  aan  zijn  onmiddellijken  chef,  van  hetgeen 
ter  zake  door  hem  is  verricht. 

9.  Bij  het  in  werking  komen  van  het  veldhospitaal  of  van  een  ge¬ 
deelte  daarvan ,  regelt  de  chef  den  algemeenen  gang  van  den  dienst, 
en  geeft  hij  de  noodige  bevelen  dienaangaande  aan  de  officieren  van 
gezondheid ,  bij  elke  sectie  ingedeeld. 

10.  Moet,  bij  verplaatsing  der  divisie,  een  gedeelte  van  het  veld¬ 
hospitaal  worden  achtergelaten,  dan  volgt  de  chef,  met  het  andere 
gedeelte,  de  bewegingen  der  divisie. 

De  achtergelaten  sectie  staat  alsdan  onder'  het  bevel  van  den  hoogst 
of  oudst  in  rang  zijnden  der  daarbij  aanwezige  officieren  van  gezond¬ 
heid.  Het  achtergelaten  personeel  en  materieel  blijft  in  dergelijk 
geval,  ook  met  betrekking  tot  het  administratief  beheer ,  tot  het  veld¬ 
hospitaal  belmoren;  tot  op  het  tijdstip,  waarop  het,  ingevolge  de 
bevelen  van  den  Bevelhebber  van  het  Veldleger,  gerekend  mocht 
worden  een  zelfstandig  tijdelijk  hospitaal  te  vormen. 

11.  De  chef  van  het  veldhospitaal  waakt  voor  de  behoorlijke  be¬ 
handeling  en  verpleging  der  zieken  en  gewonden,  in  het  veldhospitaal 
opgenomen. 

De  algemeene  bepalingen  onder  de  punten  9,  10,  12,  13,  14, 
15,  17  en  18  van  §  5,  voor  de  chefs  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  vastgesteld,  zijn  ook  voor  hem  van  toepassing.  Behalve  de 
boeken  en  registers,  onder  punt  18  van  §  5  voorgeschreven,  houdt 
hij  ook  die  voor  het  administratief  beheer  van  het  veldhospitaal  aan. 
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12.  Hoezeer  elk  officier  van  gezondheid  in  den  regel  de  aan  zijne 
zorg  toevertrouwde  lijders,  zelfstandig  en  naar  eigen  overtuiging 
behandelt,  is  de  chef  van  het  veldhospitaal  bevoegd,  in  belang¬ 
rijke  gevallen ,  wanneer  hij  zich  met  de  behandelingswijze  van  een 
lijder  door  een  der  onder  zijne  orders  geplaatste  officieren  van  ge¬ 
zondheid  niet  kan  vereenigen,  te  dien  aanzien  bepaalde  bevelen  te 
geven.  Zoo  mogelijk  neemt  hij  alsdan  echter  bedoelden  lijder  per¬ 
soonlijk  onder  behandeling,  of  draagt  hij  de  behandeling  op  aan  een 
officier  van  gezondheid ,  die  zijne  inzichten  deelt.  Kan  zulks  niet,  dan 
is  de  officier  van  gezondheid,  die  aanvankelijk  met  de  behandeling 
was  belast,  gehouden  zijne  bevelen  op  te  volgen. 

13.  De  chef  van  het  veldhospitaal  regelt  de  voorziening  in  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  het  personeel  van  het  hospitaal.  Voor 
zooveel  noodig ,  wordt  deze  dienst  door  de  officieren  van  gezondheid 
beurtelings  verricht. 

\A.  Ingeval  van  ontstentenis  van  den  chef  van  liet  veldhospitaal, 
treedt  de  in  rang  of  ouderdom  van  rang  op  hem  volgende  officier 
van  gezondheid  tijdelijk  als  chef  daarvan  op ,  tot  dat  in  de  vervulling 
der  betrekking  zal  zijn  voorzien. 

1<).  De  chef  van  het  veldhospitaal  dient  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  der  divisie  van  raad  omtrent  de  aanvragen  om 
verlof  van  personeel  van  het  hospitaal. 

Hij  doet,  zoo  noodig  dagelijks,  aan  dien  chef  opgaaf  van  de 
plaatsen ,  die  onder  dat  personeel  open  vallen  of  tijdelijk  onvervuld 
zijn,  met  bijvoeging,  zoo  noodig,  van  aanvragen  of  voorstellen  om 
in  die  vacaturen  te  voorzien. 

16.  Hij  zendt,  zoo  noodig  dagelijks,  aan  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  bij  de  divisie  of  wel  spoedshalve  rechtstreeks  aan  den 
dirigeerend-officier  van  gezondheid,  belast  met  het  toezicht  over  het  meest 
nabijgelegen  magazijn  van  den  Geneeskundigen  Dienst ,  eene  aanvraag 
tot  verstrekking,  aanvulling  of  vernieuwing  van  materieel  en  verdere 
büiioodigdheden  voor  het  hospitaal.  Aanvragen  om  kleeding  en  uit¬ 
rusting  worden  door  hem  in  den  regel  rechtstreeks  gezonden  aan  den 
directeur  van  het  meest  nabijgelegen  centrale  magazijn  van  kleeding 
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en  uitrusting;  aanvragen  om  levensmiddelen  voor  zieken,  die  niet 
rechtstreeks  of  door  de  Intendance  kunnen  worden  aangeschaft ,  aan 
den  directeur  van  het  meest  nabijgelegen  centrale  verplegingsmagazijn. 

17.  Hij  doet,  zoo  noodig  dagelijks,  opgaaf  van  de  aantallen 
paarden  van  het  hospitaal,  die  buiten  staat  zijn  tot  verdere  dienst¬ 
verrichting,  met  bijvoeging  van  aanvragen  om  in  de  behoefte  aan 
paarden  te  voorzien  ,  of  van  voorstellen  tot  aankoop  of  requisitie  van 
paarden. 

18.  De  chef  van  het  veldhospitaal  is  verantwoordelijk  voor  de 
behoorlijke  bewaring  en  opzending  —  overeenkomstig  de  daaromtrent 
in  dit  voorschrift  vastgestelde  bepalingen  —  van  alle  particuliere 
eigendommen ,  welke  bij  de  gekwetsten ,  in  het  hospitaal  opge¬ 
nomen,  worden  gevonden  of  aldaar  door  hen  worden  achtergelaten. 
Hij  neemt  de  noodige  maatregelen  om  misbruiken  te  dien  aanzien  te 
voorkomen. 


§  28.  Personeel  van  het  Veldhospitaal. 

1.  De  officieren  van  gezondheid  en  de  apotheker,  ingedeeld  bij 
het  veldhospitaal,  staan  onmiddellijk  onder  het  disciplinair  gezag 
van  den  chef.  Zij  verrichten  hunnen  dienst  overeenkomstig  de  door 
hem  te  geven  bevelen. 

2.  De  officieren  van  gezondheid  behandelen  de  aan  hunne  zorg 
toevertrouwde  zieken  en  gewonden  zelfstandig  en  naar  eigen  over¬ 
tuiging,  behoudens  het  bepaalde  bij  punt  12  van  g  27. 

3.  Omtrent  den  dienst  van  den  administrateur ,  den  schrijver  en 
den  magazijnmeester,  behelst  de  Zesde  Afdeeling  van  dit  Voorschrift 
de  noodige  bepalingen. 

4.  De  sergeant  en  de  korporaal  der  hospitaalsoldaten,  ingedeeld 
bij  het  veldhospitaal,  treden  op  als  ziekenopzichter  en  houden  toezicht 
op  den  dienst  der  ziekenverplegers.  Zij  verrichten  hunnen  dienst 
volgens  de  bevelen  van  den  chef  van  het  veldhospitaal  en  c.  q. 
van  den  olficier  van  gezondheid ,  wien  zij  behulpzaam  zijn. 
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Zij  zijn  onderworpen  aan  de  bevelen ,  welke  door  de  officieren 
van  gezondheid  en  den  administrateur  in  het  belang  der  handhaving 
van  orde  en  krijgstucht  op  marsch  ,  in  kantonnementen ,  kampen  en 
bivaks ,  zoomede  voor  hunne  voeding ,  het  onderhoud  van  kleeding 
en  uitrusting,  enz.,  worden  gegeven. 

5.  De  wachtmeester  en  de  korporaals  van  den  trein ,  ingedeeld  bij 
het  veldhospitaal,  houden  toezicht  op  het  treinpersoneel,  de  paarden 
en  de  voertuigen.  Zij  zijn  aansprakelijk  voor  de  behoorlijke  verzor¬ 
ging  der  paarden  en  het  onderhoud  der  tuigen  en  voertuigen. 

Zij  verrichten  hunnen  dienst  volgens  de  bevelen  van  den  chef  van 
het  veldhospitaal ,  doch  zijn ,  voor  zooveel  de  verzorging  der  paarden 
en  het  onderhoud  van  het  materieel  betreft ,  c.  q.  mede  onderworpen 
aan  het  toezicht  van  den  officier  van  den  trein ,  toegevoegd  aan  den 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie. 

De  stukrijders  der  voertuigen  staan  onder  het  toezicht  van  het 
kader  van  den  trein,  en  van  den  officier  in  de  voorgaande  zinsnede 
bedoeld,  en  zijn  voorts  onderworpen  aan  de  bevelen  en  het  discipli¬ 
nair  gezag  van  den  chef  van  het  veldhospitaal, 

§  29.  Materieel  van  het  Veldhospitaal. 

De  ziekenwagen  van  het  veldhospitaal  is  hoofdzakelijk  bestemd 
voor  het  vervoer  van  zieken  en  gewonden  van  de  hoofdverband- 
plaatsen  naar  het  veldhospitaal ,  alsmede  voor  evacuatie-transporten 
van  lijders  uit  dat  hospitaal. 

Desgevorderd  kan  die  ziekenwagen  ook  worden  gebezigd  om,  bij 
marschen ,  zieken  en  gekwetsten  op  te  nemen  ,  die  anders  zouden  moeten 
worden  achtergelaten ,  en  niet  in  eenige  inrichting  of  iocaliteit 
kunnen  opgenomen  worden.  Het  gebruik  van  den  ziekenwagen  tot 
dit  doel  mag  alleen  geschieden  op  last  van  den  bevelvoerenden 
officier  en  voor  personen,  ten  aanzien  van  welke  zulks  door  een 
officier  van  gezondheid  noodzakelijk  is  verklaard. 

§  30.  Detacheering  van  personeel  en  materieel  van  het 
Y  eldhospitaal. 

Ontvangt  de  chef  van  het  veldhospitaal,  ingevolge  punt  6  van 
l  IK  van  dit  Voorschrift,  den  last  om  personeel  en  materieel  ter 
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versterking  van  de  verbandplaatsafdeeling  naar  het  terrein  van  den 
strijd  te  doen  oprukken ,  tot  het  verleenen  van  de  eerste  hulp  aan 
gewonden ,  dan  wijst  hij  hiertoe  het  noodige  personeel  en  materieel 
aan ,  dat  vervolgens  naar  de  punten ,  waar  het  werkzaam  moet 
gesteld  worden ,  wordt  heengeleid. 

Het  stelt  zich  aldaar  onder  de  bevelen  van  den  chef  der  betrokken 
sectie  van  de  verbandplaatsafdeeling,  tenzij  een  der  officieren  van 
gezondheid  van  dat  personeel  hooger  of  ouder  in  rang  ware  dan  deze 
chef,  in  welk  geval  die  hoogere  of  oudere  officier  de  leiding  van 
den  dienst  overneemt. 


derde  hoofdstuk. 


REGELEN  VOOR  DE  UITOEFENING  VAN  DEN  GENEESKUNDIGEN  DIENST. 


§  31.  Bij  mobilisatie. 

Wanneer  de  troepenafdeelingen  bij  mobilisatie  de  garnizoenen  ver¬ 
laten,  zullen  de  daarbij  ingedeelde  officieren  van  gezondheid  vooraf 
een  onderzoek  instellen  omtrent  den  gezondheidstoestand  der  militairen. 

Zij  ,  die  blijken  niet  ten  volle  geschikt  te  zijn  voor  den  dienst  te 
velde  ,  worden  in  bet  garnizoen  achtergelaten  of  door  den  comman¬ 
deerenden  officier  naar  het  depot  gezonden. 

§  32.  In  kantonnementen. 

1.  Moeten  de  troepen  gedurende  korteren  of  langeren  tijd  worden 
gekantonneerd  (ingekwariierd  of  in  noodkwartieren  gehuisvest),  dan 
onderzoekt  de  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  of  de  eerstaan- 
wezend-officier  van  gezondheid  vóór  of  bij  aankomst  in  het  kantonne- 
ment,  of  aldaar  besmettelijke  of  epidemische  ziekten  heerschen. 

Zoo  eenigszins  mogelijk  worden,  indien  er  eene  besmettelijke  of 
epidemische  ziekte  van  ernstigen  aard  heerscht,  de  troepen  elders 
of  op  andere  wijze  ondergebracht. 

i.  Laten  de  militaire  belangen  niet  toe ,  dat  de  troepen  elders 
of  op  andere  wijze  worden  gelegerd ,  dan  worden ,  in  overleg  met  het 
plaatselijk  bestuur,  maatregelen  genomen  om  de  verspreiding  der 
ziekte  te  voorkomen.  Hiertoe  komen  in  aanmerking :  het  zooveel 
mogelijk  isoleeren  van  de  militairen  ,  door  deze  in  vooraf  ontsmette 
noodkwartieren  bijeen  te  houden;  het  beletten  van  inkwartiering  in 
woningen  waar  de  ziekte  heerscht  en  het  verbieden  van  het  opont- 
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houd  in  die  besmette  verblijven;  het  menigvuldig  vernieuwen  van 
het  ligstroo;  het  zooveel  mogelijk  desinfecteeren  van  lokalen,  bedde- 
goed ,  latrines ,  enz. 

3.  Is  het  heerschen  van  eene  besmettelijke  ziekte  in  het  kantonnement 
niet  bekend ,  dan  zal ,  zoodra  twijfel  ontstaat  of  eene  dergelijke 
ziekte  voorkomt,  in  een  woning,  waar  een  militair  is  ingek wartierd , 
de  eerstaanwezende  officier  van  gezondheid,  onverwijld  een  nauw¬ 
keurig  onderzoek  instellen  en  —  indien  de  woning  door  hem  besmet 
bevonden  wordt  —  deze  terstond  door  den  ingekwartierde  doen 
verlaten,  onder  afgifte  van  eene  verklaring  Model  N°.  8. 

4.  Wordt  het  kantonnement  voor  eenige  dagen  achtereen  betrokken, 
dan  wordt  een  burgerziekenhuis,  of  bij  gebreke  hiervan,  een  geschikt 
gebouw  aangewezen,  tot  opneming  van  zieken,  die  niet  in  hunne 
kwartieren  kunnen  worden  behandeld  en  die  niet  geëvacueerd  worden. 

Bij  voorkeur  kiest  men  in  het  laatste  geval  een  gebouw  met  ruime 
en  luchtige  lokalen,  dicht  bij  spoor-,  straat-  of  waterwegen  gelegen. 

De  officieren  van  gezondheid  en  de  voor  de  verpleging  noodige 
ziekenverplegers  en  ziekendragers  worden,  zooveel  mogelijk,  in  de 
nabijheid  van  dit  gebouw  ingek  wartierd. 

Voor  de  ziekenkarren  wordt  eene  geschikte  plaats,  mede  zoo  dicht 
mogelijk  bij  het  kantonnements-zieken verblijf  aangewezen ;  de  man¬ 
schappen  en  paarden,  daartoe  behoorende,  worden  in  de  nabijheid 
daarvan  onder  dak  gebracht. 

5.  De  medicijn-  en  de  verbandkisten  uit  de  ziekenkarren  worden 
in  het  kantonnements-ziekenverblijf  of  —  bijaldien  geene  zoodanige 
ziekeninrichting  wordt  gevormd  —  in  het  kwartier  van  den  officier 
van  gezondheid  tot  dadelijk  gebruik  beschikbaar  gesteld. 

6.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  of  de  eerstaanwezende 
officier  van  gezondheid  zal  het  noodige  voor  de  inrichting  van  het 
kantonnements-ziekenverblijf  doen  aankoopen  of  requireeren,  voor 
zooveel  dit  niet  in  gebruik  kan  worden  verkregen. 

Hij  houdt,  bij  het  regelen  van  de  inrichting  van  het  zieken  verblijf 
rekening,  met  den  vermoedelijken  duur  van  de  aanwezigheid  der 
troepen  in  het  kantonnement. 
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Hij  wijst  het  personeel  aan  om  in  de  verpleging  der  zieken  te 
voorzien,  en  beschikt  hiertoe,  c.  q.  bij  toerbeurt,  over  alle  officieren 
van  gezondheid,  ziekenverplegers  en  ziekendragers,  welke  in  het  kan- 
tonnement  aanwezig  zijn,  voor  zooveel  zij  niet  met  de  troepen  moeten 
uitrukken. 

De  noodige  levensmiddelen  worden  op  zijne  aanvrage  door  de  zorg 
der  Intendance  verschaft,  of  rechtstreeks  door  hem  aangekocht. 

7.  Bijaldien  een  kantonnement,  gedurende  eenigen  tijd  achtereen 
door  een  aanzienlijk  aantal  troepen  bezet  moet  blijven,  worden,  voor 
zooveel  de  omstandigheden  zulks  toelaten,  personeel  en  materieel 
van  eene  verbandplaatsafdeeling  of  van  een  veldhospitaal  beschikbaar 
gesteld,  om  het  personeel  van  de  korpsen  te  versterken  of  af  te 
lossen  en  het  materieel  aan  te  vullen,  voor  den  dienst  in  en  de 
inrichting  van  het  kantonnements-ziekenverblijf. 

Daarbij  moet  rekening  worden  gehouden  met  den  eisch,  dat  de 
verbandplaatsafdeeling  of  het  veldhospitaal  de  bewegingen  der  troepen 
moet  kunnen  volgen,  zoodra  dit,  in  het  belang  van  de  operatiën,  ge¬ 
vorderd  wordt. 

8.  Des  morgens  op  een  door  den  commandant  van  het  kantonne¬ 
ment  in  overleg  met  den  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  te 
bepalen  tijd  en  plaats  —  in  den  regel  bij  het  eerste  appel  —  onder¬ 
zoeken  de  officieren  van  gezondheid  de  militairen,  die  zich  ziek 
melden.  Alleen  ernstige  zieken  mogen  in  hunne  kwartieren  de  komst 
van  den  officier  van  gezondheid  afwachten. 

De  behandelende  officier  van  gezondheid  beslist,  of  de  manschappen 
bij  marschen,  enz.,  al  of  niet  de  bewegingen  van  den  troep  kunnen 
volgen,  of  zij  van  sommige  diensten  vrijgesteld  moeten  worden,  in 
hunne  kwartieren  verpleegd,  of  in  het  ziekenlokaal  opgenomen,  dan 
wel  naar  een  militair  hospitaal  geëvacueerd  moeten  worden. 

Hij  ontvangt  van  de  onderofficieren  der  week,  die  bij  dit  onderzoek 
moeten  tegenwoordig  zijn,  eene  schriftelijke  opgave  van  de  zieke 
militairen,  vrouwen,  enz  ,  waarin  tevens  de  kwartieren  (wijk  en  nummer 
van  ^  huis  en  naam  van  den  bewoner)  zijn  aangeduid  van  de 
zieken,  die  zich  niet  naar  de  plaats  van  het  onderzoek  konden  begeven. 

officieren  van  gezondheid  volgen  bij  hunne  beslissingen 
omtrent  de  plaatsen,  waar  de  zieken  verpleegd  moeten  worden,  den 


regel ,  dat  zooveel  mogelijk  alleen  lichte  zieken  —  dat  zijn  zij,  die 
waarschijnlijk  binnen  enkele  dagen  hersteld  zullen  zijn  —  in  de 
kwartieren  en  in  het  ziekenlokaal  worden  verpleegd,  doch  dat  alle 
ernstige  zieken  naar  eene  ziekeninrichting  worden  geëvacueerd. 

10.  Zij  behandelen  de  zieken,  die  in  de  kwartieren  verblijven, 
terwijl  de  lichte  zieken,  die  alleen  van  sommige  diensten  zijn  vrij» 
gesteld ,  hen  zoo  mogelijk  des  middags  nogmaals  worden  voorgesteld. 

11.  Lijders  aan  besmettelijke  ziekten  moeten  ten  strengste  van  andere 
zieken  gescheiden  en  door  afzonderlijk  personeel  en  met  afzonderlijk 
materieel  verpleegd  worden. 

12.  De  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  neemt  de  noodige 
maatregelen  voor  het  vervoer  der  zieken,  die  moeten  worden  geëva¬ 
cueerd,  overeenkomstig  de  aanwijzingen  van  den  chef  van  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst  bij  de  divisie.  Dit  vervoer  heeft,  zoo  veel  mogelijk, 
dagelijks  plaats,  en  geschiedt  zoo  noodig  onder  geleide  van  een 
officier  van  gezondheid  of  ziekenverpleger. 

1 3.  Zieken ,  die  niet  vervoerd  kunnen  worden ,  of  om  de  eene  of 
andere  reden  niet  naar  eene  nabijgelegen  militaire  ziekeninrichting 
overgebracht  kunnen  worden,  blijven  bij  vertrek  van  den  troep  uit 
het  kantonnement,  aldaar  achter.  Zij  worden  alsdan  in  eene  burger- 
inrichting  ter  plaatse  opgenomen,  aan  de  vrijwillige  ziekenverpleging 
overgedragen,  of  wel,  overeenkomstig  art.  8  van  de  Wet  op  de  In¬ 
kwartiering,  aan  het  gemeentebestuur  ter  verzorging  overgegeven. 

In  het  laatste  geval  geeft  de  officier  van  gezondheid  eene  verklaring 
Model  N°.  9  af,  terwijl  voor  de  opneming  in  de  burgerziekeninrich- 
tingen  gewone  hospitaalbiljetten  gebezigd  worden.  Alleen  in  onver¬ 
mijdelijke  gevallen  wordt  tot  verpleging  der  achterblijvende  zieken, 
personeel  en  materieel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  achtergelaten. 

14.  Bij  het  ter  verzorging  overgeven  van  zieken  of  gewonden  aan 
gemeentebesturen,  burgerziekeninrichtingen  of  aan  inrichtingen  van 
de  vrijwillige  ziekenverpleging,  geeft  de  officier  van  gezondheid  die 
den  zieke  of  gewonde  heeft  behandeld,  schriftelijk  beknopte  inlich¬ 
tingen  ,  omtrent  den  aard  der  ziekte  of  der  verwonding  en  de  toegepaste 
behandeling  (Model  N°.  9). 
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15.  De  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  doet  aan  den  kanton- 
nements-commandant  de  door  hem  noodig  geachte  voorstellen  omtrent 
de  maatregelen,  die  kunnen  strekken  om  den  gezondheidstoestand 
van  den  troep  te  bewaren  of  te  verbeteren. 

Hij  wijdt  zijne  aandacht  aan  de  verpleging  en  de  voeding  van  den 
troep ,  in  het  bijzonder  van  het  drinkwater ,  en  maakt  den  comman¬ 
dant  op  mogelijke  gebreken  en  verbeteringen  opmerkzaam. 

16.  Personeel  en  materieel  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  dat 
om  de  eene  of  andere  reden  tijdelijk  de  bewegingen  van  de  troepen 
niet  kan  volgen,  moet  daarbij  zoo  spoedig  mogelijk  terugkeeren, 
waartoe  aan  dat  personeel,  door  den  commandeerenden  officier  van 
de  betrokken  troepenafdeeling,  de  noodige  inlichtingen  omtrent  de 
marschrichting  en  de  waarschijnlijke  standplaatsen  moeten  verstrekt 
worden. 

17.  De  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  maakt  —  overeen¬ 
komstig  het  bepaalde  bij  punt  16  van  §  5  —  dagelijks  een  staat 
Model  N°.  2  op  van  de  zieken ,  die  in  behandeling  genomen ,  van 
diensten  vrijgesteld  of  geëvacueerd  zijn. 

§  38.  In  het  bivak. 

1.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  of  de  eerstaanwezend- 
officier  van  gezondheid  in  het  bivak,  stelt  den  commandeerenden 
officier  in  kennis  met  de  maatregelen ,  welke  door  hem  in  het  belang 
van  de  gezondheid  der  troepen  noodig  worden  geacht. 

Hij  geeft  dien  commandant  zijne  adviezen  omtrent  de  ligging  en  de 
inrichting  van  het  bivak ,  de  beschutting  tegen  weêrs-  en  temperatuurs- 
invloeden,  het  verstrekken  van  sterken  drank  aan  de  troepen,  het 
aanleggen  van  bivakvuren,  het  verstrekken  van  ligstroo,  de  hoe¬ 
danigheid  en  de  bereiding  der  spijzen,  de  zorg  voor  de  zuiverheid 
van  het  drinkwater  en  de  middelen  daartoe  aan  te  wenden ;  het 
reinigen  van  het  lichaam  en  het  wasschen  van  het  ondergoed;  het 
ontsmetten  van  latrines,  enz. 

2.  Wanneer  de  troepen  bivakkeeren,  worden  de  zieken,  zooveel 
zulks  eenigszins  mogelijk  is,  in  nabij  het  bivak  gelegen  woningen, 
ondergebracht. 
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Bestaat  daartoe  geene  gelegenheid ,  dan  worden  een  of  meer  tenten 
voor  zieken  verblijf  bestemd  en  ingericht. 

Overigens  gelden  voor  de  uitvoering  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
in  het  bivak,  de  voor  den  dienst  in  de  kantonnementen  gestelde 
bepalingen. 


§  84.  In  kampen. 

1 .  Voor  de  verpleging  der  zieken  in  kampementen  wordt,  bij  gebrek 
aan  eene  vaste  ziekeninrichting,  in  een  naburig  gebouw  een  zieken¬ 
lokaal  ingericht,  of  wTel  worden  daarvoor  de  noodige  tenten  bestemd 
en  ingericht. 

Ook  hierbij  gelden  overigens  de  bepalingen  voor  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  kantonnementen ,  alsmede  die  van  punt  1  van  §  33  voor 
den  dienst  in  bivaks. 

2.  Bij  langdurig  verblijf  van  troepen  in  eenzelfde  kampement  moeten 
de  tenten  nu  en  dan  worden  verplaatst  om  de  nadeelen,  die  uit 
bederf  van  den  bodem  zouden  kunnen  voortvloeien,  te  voorkomen. 

§  85,  Bg  marschen. 

1.  De  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  overtuigt  zich  vóór 
den  afmarsch  van  de  aanwezigheid  van  het  geneeskundig  personeel 
en  materieel  en  van  den  goeden  toestand  van  het  laatste. 

Hij  doet  toezien  dat  de  ziekenverplegers  frisch  en  zuiver  drink¬ 
water  in  de  waterflesschen  medenemen. 

2.  Hij  deelt  de  lichte  zieken,  die  kunnen  marcheeren,  in  bij  den 
bagagetrein  en  laat  de  overigen  in  de  ziekenkarren  of  ziekenwagens 
medevoeren.  Hij  houdt  hierbij  in  het  oog,  dat  alleen  die  zieken  de 
troepen  mogen  volgen,  die  waarschijnlijk  binnen  enkele  dagen  geheel 
hersteld  kunnen  zijn .  en  dat  de  transportmiddelen  zooveel  mogelijk 
beschikbaar  moeten  blijven. 

3.  De  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid  houdt  zich  in  den 
regel  op  nabij  den  commandant  van  den  troep.  Hij  rijdt  nu  en  dan  langs 
de  colonne  en  let  daarbij  op  alles,  wat  op  den  gezondheidstoestand 
van  den  troep  van  invloed  kan  zijn,  als:  losmaken  van  de  kleeding, 
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ontblooten  van  het  hoofd,  drinken  van  water  uit  slooten,  eten  van 
onrijpe  vruchten,  enz. 

Hij  deelt  zijne  bevindingen  hieromtrent  mede  aan  den  commandant 
van  den  troep,  dien  hij  mede  in  kennis  stelt  met  de  maatregelen 
welke  door  hem  in  het  belang  van  de  gezondheid  der  manschappen 
worden  noodig  geacht. 

Hij  geeft  den  commandant  zijne  adviezen  omtrent  den  duur  van 
den  marsch,  de  rusten,  de  maaltijden,  de  middelen  tot  verfrissching, 
de  maatregelen  ingeval  van  groote  vermoeidheid  of  afmatting  van 
den  troep,  enz.,  mede  in  verband  met  de  weêrsgesteldheid  en  de 
temperatuur. 

4.  De  officieren  van  gezondheid  bij  de  infanterie  houden  zich  in 
den  regel  aan  den  staart  der  bataljons  op.  De  ziekenkarren  maken 
deel  uit  van  den  gevechtstrein  der  bataljons  en  volgen  onmiddellijk 
achter  de  patrooncaisson. 

De  ziekenverpleger  van  den  staf  van  het  bataljon  blijft  bij  de 
ziekenkar,  de  verplegers  der  compagnieën  behooren  in  het  opsluitend 
gelid  der  achterste  sectie  van  hunne  compagnieën. 

Bij  de  cavalerie  marcheeren  de  officieren  van  gezondheid  gewoonlijk 
aan  den  staart  van  het  regiment.  De  pakpaarden  en  de  ziekenver¬ 
plegers  blijven  aan  den  staart  der  eskadrons  of  houden  zich  bij  den 
gevechtstrein  van  het  regiment  op. 

Voor  het  Korps  en  de  batterijen  rijdende  artillerie  gelden  dezelfde 
bepalingen  als  voor  de  regimenten  en  eskadrons  huzaren. 

Bij  de  veld-artillerie  houden  de  officieren  van  gezondheid  zich  ge¬ 
woonlijk  op  aan  den  staart  der  afdeelingen,  de  ziekenkarren  en  de 
ziekenverplegers  blijven  bij  den  gevechtstrein  der  batterijen. 

5.  Wanneer  militairen  gedurende  den  marsch  ongesteld  worden, 
ontvangen  zij  hulp  en  lafenis  van  den  ziekenverpleger  van  het  onder¬ 
deel,  die  hen,  zoo  noodig,  het  gelid  doet  verlaten,  om  den  officier 
van  gezondheid  in  te  wachten. 

Kunnen  zij  niet  verder  marcheeren,  dan  blijven  zij  achter  en 
worden  zij  door  de  zorg  van  den  officier  van  gezondheid,  desgevorderd 
met  behulp  der  compagnies-ziekendragers  in  de  ziekenkar  van  het 
bataljon  of  in  de  ziekenwagens  van  de  verbandplaatsafdeeling  op- 
genoraen. 
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De  ziekenverplegers  en  de  ziekendragers  verwijderen  zich  zoo  min 
mogelijk  van  hunne  compagnieën  en  keeren  in  ieder  geval  ten  spoedigste 
daarbij  terug,  waartoe  hen,  zoo  noodig,  de  te  volgen  weg  moet 
aangewezen  worden. 

De  officieren  van  gezondheid  zien  nauwlettend  toe  dat  niemand  zich 
noodeloos  aan  den  dienst  onttrekt  en  dat  zij ,  die  door  eigen  schuld 
of  nalatigheid  zich  doorloopen  of  doorrijden,  aan  hunne  compagnies-, 
eskadrons-  of  batterij-commandanten  worden  opgegeven  om  gestraft 
te  worden. 

6.  Blijkt  het  dat  de  toestand  van  een  zieke  een  verder  vervoer 
niet  gedoogt,  dan  wordt  hij  in  een  nabijzijnd  bewoond  oord  achter¬ 
gelaten  en  aan  de  zorg  van  het  gemeentebestuur  overgedragen,  of 
wel,  in  geval  van  nood,  in  eene  woning  of  hofstede  aan  den  weg 
onder  dak  gebracht. 

In  het  laatste  geval  kan,  als  het  bepaald  noodig  is,  een  ziekenver¬ 
pleger  tijdelijk  bij  den  zieke  worden  achtergelaten ,  om  hulp  te  ver- 
leenen ,  totdat  het  betrokken  gemeentebestuur  de  zorg  voor  den  zieke 
heeft  op  zich  genomen.  De  ziekenverpleger  keert  ten  spoedigste  naar 
zijne  compagnie  terug. 

Bij  de  overgave  aan  een  gemeentebestuur  van  militairen,  die  op 
marsch  ziek  worden  ,  geldt  het  bepaalde  bij  punt  i  3  van  g  32 , 
(afgifte  van  eene  verklaring  Model  N°.  9). 

7.  Bij  aankomst  op  de  plaats  van  bestemming  zullen  de  officieren  van 
gezondheid  de  manschappen  onderzoeken,  die  gedurende  den  marsch 
ongesteld  werden ,  doch  den  troep  niettemin  hebben  gevolgd.  Zij  voor¬ 
zien  tevens  in  de  verpleging  der  manschappen,  die  in  de  ziekenkarren 
en  ziekenwagens  of  bij  den  trein  zijn  medegevoerd. 

§  3G.  De  verbandplaatsafdeelingen  op  marsch. 

1.  Wanneer  de  divisie  in  haar  geheel  marcheert  of  wel  wanneer 
twee  regimenten  infanterie  vereenigd  marcheeren,  wordt  ééne  sectie 
der  verbandplaatsafdeeling  aan  de  voorhoede  toegevoegd,  ten  einde 
tot  de  oprichting  eener  hoofdverbandplaats  te  kunnen  overgaan,  zoodra 
zulks  noodig  mocht  blijken.  De  overige  sectiën  volgen  dan  bij  den 
gevechtstrein  der  hoofdcolonne  en  wel  elke  sectie  in  haar  geheel  in 
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den  regel  volgens  den  in  punt  3  dezer  §  aangegeven  marschvorm, 
met  10  pas  onderlingen  afstand. 

2.  Bij  eene  zelfstandig  optredende  troepenafdeeling  ter  sterkte  van 
ongeveer  één  regiment  infanterie  met  of  zonder  cavalerie  en  artillerie 
wordt,  in  den  regel,  één  sectie  van  de  verbandplaatsafdeeling  ingedeeld* 

Deze  behoort  tot  den  gevechtstrein  en  volgt  op  10  pas  afstand 
achter  dien  trein  van  het  achterste  bataljon. 

3.  De  sectiën  der  verbandplaatsafdeelingen  marcheeren,  in  den  regel, 
in  den  volgenden  marschvorm : 

1°.  de  officieren  van  gezondheid; 

2°.  het  detachement  ziekenverplegers  en  ziekendragers  onder  com¬ 
mando  van  den  luitenant  en  het  kader  der  hospitaalsoldaten; 

3°.  de  verbandwagen ; 

4°.  de  ziekenwagens; 

5°.  de  transportwagen; 

6°.  de  bagagekar,  en 

7°.  de  gerequireerde  voertuigen. 

De  voertuigen  onderhouden  eenen  onderlingen  afstand  van  4  pas.  (*) 

4.  De  chefs  der  sectiën  van  eene  verbandplaatsafdeeling  overtuigen  zich 
vóór  den  afmarsch,  dat  het  personeel ,  het  materieel  en  de  uitrusting 
aanwezig  zijn;  dat  het  materieel  in  goede  orde  en  alles  behoorlijk 
opgeborgen  en  opgeladen  is,  en  dat  de  middelen  tot  lafenis  en  voeding, 
vooral  drinkwater,  in  voldoende  hoeveelheid  en  hoedanigheid  worden 
medegevoerd. 

5.  De  chef  der  sectie  is  aan  geen  vaste  plaats  gebonden,  doch 
beweegt  zich  daar,  waar  hij  zulks  noodig  oordeelt. 

Hij  draagt  zorg  dat  de  aangegeven  afstanden  zooveel  mogelijk 
onderhouden  worden  en  dat  de  sectie  ieder  oogenblik  in  haar  geheel 
de  colonne  kan  verlaten. 

•V  Wanneer  een  afzonderlijk  bataljon  een  zelfstandige  opdracht 
ontvangt ,  waarbij  liet  gedurende  één  of  meer  dagen  van  recht- 

1  >  l!'-  '"V  -  lengt*  van  «na  sectie  cener  «tbandplnatsaiclec&g  op  marsch  be- 
aldus ,  zonder  gerequireerde  voertuigen,  223  pas. 
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streeksche  hulp  der  verbandplaatsafdeeling  zal  verstoken  zijn ,  en 
waarbij  het  te  .voorzien  is  dat  verliezen  zullen  voorkomen,  wordt 
aan  dit  bataljon  overeenkomstig  het  bepaalde  bij  g  26  een  detachement 
van  de  verbandplaatsafdeeling  toegevoegd. 

7.  Bij  noodzakelijke  detachementen  wordt,  zoo  mogelijk,  slechts  van 
eene  enkele  sectie  personeel  en  materieel  afgezonden  en  wordt  geen 
detachement  van  eene  andere  sectie  gegeven,  zoolang  nog  een  onder¬ 
deel  van  eene  reeds  gebroken  sectie  aanwezig  is. 

8.  Een  detachement  als  bedoeld  bij  punt  6  behoort  op  marsch  tot 
den  gevechtstrein  van  het  bataljon  en  volgt  achter  de  ziekenkarren. 

9.  De  voertuigen  van  de  verbandplaatsafdeeling  moeten,  zoowel 
op  marsch,  als  in  kantonnementen,  kampen  en  bivaks,  steeds  onder 
behoorlijk  toezicht  staan.  De  bewaking  geschiedt  door  personeel  van 
iedere  sectie,  overeenkomstig  de  bevelen  van  den  chef  der  sectie. 

§  37,  Het  veldhospitaal  op  marsch. 

1.  Wanneer  de  divisie  in  haar  geheel  marcheert,  behoort  het  veld¬ 
hospitaal  bij  den  grooten  trein;  het  volgt  in  de  colonne  onmid¬ 
dellijk  achter  de  veldtelegraafafdeeling. 

2.  Het  veldhospitaal  marcheert  in  de  volgende  orde  : 

1°.  de  officieren  van  gezondheid,  de  apotheker  en  de  administrateur; 

2°.  het  verdere  personeel  en  het  detachement  ziekenverplegers; 

3°.  de  rijksvoertuigen,  en 

4°.  de  gerequireerde  voertuigen. 

Tusschen  het  detachement  en  de  voertuigen  wordt  10  pas  en 
tusschen  deze  laatsten  onderling  wordt  4  pas  afstand  onderhouden  (*). 

3.  Vóór  den  afmarsch  overtuigt  de  chef  van  het  veldhospitaal  zich 
van  de  aanwezigheid  van  het  personeel  en  het  materieel  en  van  den 
goeden  toestand  van  het  laatste ,  zoomede  dat  de  uitrusting  be¬ 
hoorlijk  is  opgeborgen  of  opgeladen  en  dat  de  middelen  tot  lafenis  en 

(*)  De  lengte  van  het  veldhospitaal  op  marsch  bedraagt,  zonder  gerequireerde 
voertuigen,  72  pas. 
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voeding,  in  voldoende  hoeveelheid  en  hoedanigheid  worden  mede- 
gevoerd. 

4.  De  voertuigen  van  het  veldhospitaal  en  hun  inhoud,  moeten, 
zoowel  op  marsch  als  in  kantonnementen,  kampen  en  bivaks  steeds 
onder  behoorlijk  toezicht  staan.  De  bewaking  geschiedt  overeenkomstig 
de  daartoe  door  den  chef  van  het  veldhospitaal  te  geven  bevelen, 
door  het  personeel  van  het  veldhospitaal. 

§  38.  De  Geneeskundige  Dienst  in  en  na  het  gevecht. 

ALGEMEENE  BEPALINGEN. 

1.  Voor  de  uitoefening  van  den  Geneeskundigen  Dienst  op  het  slag¬ 
veld  worden  opgericht: 

t°.  hulpverbandplaatsen , 

2°.  hoofdverbandplaatsen. 

De  taak  der  hulpverbandplaatsen  is  het  verzamelen  der  militairen, 
die  in  den  strijd  zijn  gekwetst,  het  laven  der  lijders,  het  verleenen 
van  de  dringend  noodige  hulp,  het  gereedmaken  voor  verder  trans¬ 
port  en  het  vervoer  naar  de  hoofdverbandplaats. 

De  hoofd verbandplaatsen  zijn  bestemd  tot  het  verschaffen  van  eene 
voorloopig  voldoende  hulp  aan  de  gekwetsten,  het  laven  en  ver¬ 
sterken  der  lijders,  het  verrichten  van  operatiën  die  geen  uitstel 
gedoogen,  het  voorbereiden  voor  het  transport  naar  de  ziekeninrich¬ 
tingen,  het  vervoer  derwaarts  en  eindelijk  tijdelijk  het  voorzien  in  de 
verpleging  van  zwaar  gewonden,  die  niet  kunnen  worden  vervoerd. 

2.  Van  de  verbandplaatsen  worden  de  gekwetsten,  voor  zooveel 
noodig,  ter  verdere  behandeling  en  verpleging,  aanvankelijk  opge¬ 
nomen,  zoowel  in  de  veldhospitalen,  als  in  de  nabijgelegen  vaste- 
of  in  andere  tijdelijke  militaire  hospitalen  en  c.  q.  in  de  zieken¬ 
inrichtingen  welke  door  de  vrijwillige  ziekenverpleging  in  werking 
mochten  zijn  gebracht. 

Van  daar  worden  zij  later,  voor  zooveel  noodig  en  mogelijk,  naar 
militaire  hospitalen  of  andere  ziekeninrichtingen  binnenslands  geëvacueerd. 

3.  De  hulpverbandplaatsen  worden  gevormd  door  het  bij  de  korpsen 
ingedeelde  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  het  daarbij 
beschikbare  materieel. 
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De  hoofdverbandplaatsen  worden  gevormd  door  één  sectie  of  door 
meer  sectiën  eener  verbandplaatsafdeeling  en  door  de  Reserveverband- 
plaatsafdeeling. 


§  39.  De  hulpverbandplaatsen. 

1.  Tot  de  oprichting  van  eene  hulpverbandplaats  wordt  in  het 
algemeen  overgegaan,  zoodra  zich  een  gevecht  heeft  ontwikkeld. 

Bij  het  verdedigen  van  eene  stelling,  die  te  voren  in  gereedheid 
is  gebracht,  worden  de  hulpverbandplaatsen,  in  verband  met  de  aan¬ 
vankelijke  opstelling  der  troepen,  zoo  mogelijk  mede  bij  voorbaat 
ingericht.  Aldaar  wordt  alsdan  alles  voorbereid  om  ten  spoedigste 
en  geregeld  in  den  dienst  te  voorzien. 

Bij  aanvallende  ondernemingen  en  onverwachte  ontmoetingen  met 
den  vijand,  behoort  evenwel  niet  te  spoedig  tot  de  oprichting  der 
hulpverbandplaatsen  te  worden  overgegaan,  om  te  voorkomen  dat 
deze  —  bij  mogelijk  vooruitrukken  der  strijdende  troepen  —  al 
dadelijk  te  veel  achter  zouden  geraken  en  mitsdien  naar  voren  zouden 
moeten  worden  verplaatst.  In  dergelijke  gevallen  zal  dan  ook  worden 
gewacht,  tot  de  troepen  zich  in  gevechtsformatie  hebben  ontwikkeld 
en  het  eigenlijke  vuurgevecht  een  aanvang  neemt. 

Niettemin  worden  de  militairen,  die  vóór  het  in  werking  treden 
der  hulpverbandplaats  worden  gewond,  door  de  zorg  van  het  bij  de 
troepen  ingedeelde  personeel  van  den  Geneeskundige  Dienst  ten  spoedigste 
uit  de  gevechtslinie  gebracht,  geholpen  en  voorloopig  op  eene  ge¬ 
schikte  plaats  opgesteld. 

2.  Het  bevel  tot  het  oprichten  der  hulpverbandplaats  wordt  gegeven 
door  den  troepencommandant ;  bij  marcheerende  afdeelingen  van  grootere 
sterkte  dan  van  een  regiment  infanterie ,  door  dien  van  de  voorhoede 
of  van  de  afdeeling  die  het  eerst  in  gevecht  is  gekomen. 

Het  punt,  waar  de  hulpverbandplaats  moet  worden  gevestigd,  wordt 
zooveel  mogelijk  aangewezen  door  den  troepencommandant,  die  bevel 
tot  de  oprichting  geeft,  of  wel  namens  dezen  door  een  stafofficier. 

Hierbij  geldt  het  bepaalde  bij  punt  4-  van  §  16. 

Intusschen  is  de  betrokken  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
of  eerstaanwezend-officier  van  gezondheid,  bevoegd  en  verplicht,  om, 
ook  zonder  daartoe  bekomen  bevel,  tot  die  oprichting  over  te  gaan, 
zoodra  hem  de  noodzakelijkheid  daarvan  blijkt. 
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3.  Als  regel  geldt,  dat  voor  eene  zelfstandige  brigade  en  voor 
afdeelingen  van  niet  grootere  sterkte  dan  van  één  regiment  infanterie 
of  cavalerie,  één  hulpverbandplaats  wordt  gevormd. 

Zijn  twee  of  meer  regimenten  infanterie  naast  elkander  in  gevecht, 
dan  wordt  voor  ieder  dezer  afdeelingen  eene  afzonderlijke  lmlpver- 
bandplaats  opgericht. 

Voor  de  in  vereeniging  met  infanterie  strijdende  artillerie  en  cavalerie 
wordt  bij  voorkeur  geene  afzonderlijke  hulpverbandplaats  gevormd; 
de  gekwetste  militairen  van  deze  wapens  worden  naar  de  meest  nabij 
zijnde  hulpverbandplaats  van  de  infanterie  gezonden  of  vervoerd. 

In  verband  met  plaatselijke  of  tactische  eischen  —  en  bepaaldelijk 
wanneer  de  afstand  van  eenige  troepenafdeeling  tot  de  naastbij zijnde 
hulpverbandplaats  meer  dan  1  a  \\  kilometer  zou  bedragen  —  kan 
intusschen  een  grooter  aantal  hulpverbandplaatsen,  dan  het  aange- 
gevene,  worden  gevormd.  Behoort  toch  eenerzijds  het  streven  op  den 
voorgrond  te  staan,  om  de  beschikbare  krachten  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  zooveel  mogelijk  tot  samenwerking  te  vereenigen  — 
aan  den  anderen  kant  moet  in  het  oog  worden  gehouden,  dat  een  te 
groote  afstand  van  de  hulpverbandplaats,  nadeelig  is  voor  de  ge¬ 
wonden  en  tijdroovend  voor  het  vervoer  derwaarts. 

REGELEN  VOOR  DE  OPRICHTING  DER  HULPVERBANDPLAATS. 


4.  Bij  de  aanwijzing  van  het  punt  voor  de  oprichting  der  hulp¬ 
verbandplaats,  moet  worden  gelet  op  de  volgende  eischen: 

a.  de  hulpverbandplaats  moet  gelegen  zijn  op  hoogstens  800  a 
1000  Meter  achter  de  vuurlinie  der  strijdende  troepen.  Is,  in  ver¬ 
band  met  het  terrein,  eene  veilige  opstelling  dichter  bij  de  vuurlinie 
inogelijk ,  dan  is  die  aan  te  bevelen.  Evenwel  moet  het  punt,  zoo  eenigs- 
zins  mogelijk,  buiten  het  rechtstreeksch  vijandelijk  infanterievuur  liggen ; 

b.  bij  voorkeur  moet  een  punt  worden  gekozen,  ongeveer  achter 
het  midden  der  gevechtslinie ;  eene  opstelling  achter  een  der  vleugels 
maakt  het  transport  der  gewonden  van  den  anderen  vleugel  te  be¬ 
zwarend  ; 


c;,du  hulpverbandplaats  mag  niet  gelegen  zijn  in  de  onmiddellijke 
nabijheid  van  den  opraarsch-  of  hoofdterugtochtsweg ;  zoo  min  moge¬ 
lijk  nabij  terreinvoonverpen  van  tactisch  gewicht,  die  het  vijandelijk 
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artillerievuur  tot  zich  trekken  ;  ook  niet  achter  of  nabij  eene  artillerie- 
opstelling,  en  nimmer  op  een  weg ; 

d.  zoo  mogelijk  moet  de  opstelling  dekking  verschaffen  tegen  vijande¬ 
lijk  vuur;  en  dus  b.v.  achter  een  dijk,  aarden  wal,  spoorwegdam, 
heuvel  of  terrein  verheffing  gelegen  zijn.  Is  dergelijke  opstelling  niet 
bereikbaar,  dan  trachte  men  gezichtsdekking  te  verkrijgen  b.v.  achter 
een  boschje; 

Het  is  wenschelijk,  dat  de  plaats  door  eene  terreinafscheiding 
(beek,  vaart,  breede  sloot,  muur,  wal,  zware  heg,  boschperceel)  be¬ 
veiligd  zij  tegen  het  gevaar,  van  door  terugtrekkende  troepen  of 
ruiterij  overhoop  te  worden  geworpen ; 

e.  De  plaats  moet  uit  de  gevechtslinie  gemakkelijk  bereikbaar 
en  gemakkelijk  te  vinden  zijn.  Voor  het  transport  naar  de  hoofd- 
verbandplaats  moet  een  voor  voertuigen  bruikbare  weg  naar  achteren 
en  eene  voldoende  ruimte  voor  het  oprijden  der  voertuigen,  zoo  nabij 
mogelijk  beschikbaar  zijn ; 

ƒ.  Het  is  noodzakelijk  dat  in  de  nabijheid  zuiver  water  (rivier, 
beek,  welputten)  verkrijgbaar  zij; 

g.  Het  is  wenschelijk  dat  de  plaats  koel  en  schaduwrijk  zij  en  dat 
aan  de  gekwetsten  eenige  beschutting  (in  eene  woning,  schuur,  enz.), 
kunne  worden  gegeven. 

DIENST  OP  DE  HULPVERBANDPLAATSEN. 

5.  Op  de  hulpverbandplaatsen  vereenigen  zich : 

alle  bij  de  strijdende  korpsen  ingedeelde  officieren  van  gezondheid, 
ziekenverplegers  en  ziekendragers,  alsmede  de  ziekenkarren  en  c.  q. 
de  pakpaarden. 

De  betrokken  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  of  eerstaanwezend- 
officier  van  gezondheid ,  wijst ,  bijaldien  een  gevecht  kan  worden  ver¬ 
wacht,  zoo  noodig  nader  het  personeel  en  materieel  voor  iedere  hulp- 
verbandplaats  te  voren  aan. 

Bestaat  er  op  het  punt  alwaar  eene  hulpverbandplaats  wordt  gevestigd 
geene  gelegenheid  tot  het  doen  oprijden  der  ziekenkarren,  dan  wordt 
daartoe  een  terrein  aangewezen,  dat  zoo  dicht  mogelijk  bij  de  hulp¬ 
verbandplaats  gelegen  is  en  van  waar  het  vervoer  naar  achteren  kan 
aanvangen. 
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De  hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  der  officieren  van  gezondheid 
neemt  het  bevel  over  het  gezamenlijke  op  de  hulpverbandplaats  ver- 
eenigde  personeel  en  materieel  en  de  leiding  van  den  dienst  op  zich. 

6.  De  hulpverbandplaats  wordt  —  overeenkomstig  het  bepaalde 
bij  §  2  —  aangeduid  door  de  witte  vlag  met  het  roode  kruis  en  de 
nationale  vlag;  bij  het  invallen  der  duisternis  bovendien  door  een 
rooden  lantaarn. 

Zooveel  mogelijk  worden  de  commandanten  der  strijdende  afdeelingen 
door  den  troepencommandant  in  kennis  gesteld,  met  het  punt  alwaar 
zij  gevestigd  is. 

7.  De  bevelvoerende  officier  van  gezondheid  draagt  zorg  dat  op  de 
hulpverbandplaats  met  orde  en  regelmaat  worde  te  werk  gegaan. 
Hij  stelt  de  lichtgewonden,  die  op  de  hulpverbandplaats  aankomen 
onder  behoorlijk  toezicht  en  waakt  tegen  eigendunkelijke  of  indisci- 
plinaire  handelingen  van  die  militairen. 

8.  De  ziekendragers  (van  de  compagnieën  infanterie)  worden  ten 
spoedigste  naar  de  gevechtslinie  gezonden.  Zij  worden  twee  aan  twee 
voorzien  van  de  brancards  uit  de  ziekenkarren  en  zoo  mogelijk  ook 
van  die,  welke  op  de  compagnieskarren  worden  medegevoerd. 

Bij  gebrek  aan  eene  voldoende  hoeveelheid  brancards  worden  ge¬ 
ïmproviseerde  draagbaren  gebezigd ,  of  worden  de  gekwetsten  met  de 
handen  gedragen. 

Zoo  mogelijk  doet  men  de  ziekendragers  relaisliniën  vormen,  tusschen 
de  hulpverbandplaats  en  de  strijdende  troepen. 

9.  Laat  de  sterkte  van  het  beschikbare  personeel  het  toe,  dan 
wordt  een  officier  van  gezondheid  in  de  gevechtslinie  gezonden,  tot 
het  houden  van  toezicht  over  de  ziekendragers  en  tot  het  geven  van 
aanwijzingen  voor  het  vervoer  der  gekwetsten. 

Kan  hiertoe  geen  officier  van  gezondheid  worden  gemist ,  dan  wordt 
die  taak  opgedragen  aan  een  of  meer  ziekenverplegers,  bij  voorkeur 
gegradueerden. 

10.  De  ziekendragers  moeten  de  gekwetsten,  die  op  het  gevechts- 
veld  zijn  gevallen,  zoo  spoedig  en  zoo  doelmatig  mogelijk  naar  de 
hulpverbandplaats  vervoeren. 
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Zij  ontlasten  de  gekwetsten  van  hun  wapens,  ransel  en  ledergoed, 
doch  zij  behooren  zich  te  onthouden  van  het  losmaken  van  hunne 
kleederen  en  van  het  onderzoeken  der  wonden. 

Alleen  in  geval  van  hevige  bloeding  trachten  zij ,  door  het  aan¬ 
brengen  van  een  doekverband  of  elastisch  windsel  aan  het  gekwetste 
lichaamsdeel,  —  boven  of  op  de  wond  —  de  bloeding  te  stillen. 

De  gekwetsten  worden  in  gemakkelijke  houding  op  de  brancard 
gelegd  —  waarbij  eene  gunstige  plaatsing  van  het  verwonde  lichaams¬ 
deel  moet  worden  beoogd  —  en  voorzichtig  naar  de  hulpverband- 
plaats  gedragen. 

11.  Bestaat  er  bij  de  ziekendragers  twijfel  of  een  gevallene  nog 
leeft ,  dan  wel  reeds  dood  is ,  zoo  wordt  hij  als  levend  beschouwd  en 
behandeld ,  tot  dat  een  officier  van  gezondheid  dienaangaande  in  anderen 
zin  uitspraak  heeft  gedaan. 

12.  Aan  licht  gewonden,  die  zich  te  voet  naar  de  hulp verbandplaats 
kunnen  begeven,  wordt  door  de  ziekendragers  de  weg  derwaarts 
gewezen. 

13.  Zoodra  de  hulp  verbandplaats  gevestigd  is,  wordt  het  materieel 
voor  het  aanleggen  van  verbanden,  de  instrumenten,  enz.,  uit  de 
kisten  tot  ziekenkarren,  de  tasschen  en  de  sacoches,  uitgepakt  en 
gereedgemaakt. 

Tevens  wordt  gezorgd  voor  de  aanwezigheid  van  water  en  zoo 
mogelijk  van  wijn,  cognac,  brood  en  andere  levensmiddelen. 

Zoo  mogelijk  worden  eenige  stoelen,  banken  en  tafels  en  eene 
ruime  hoeveelheid  stroo  uit  nabijgelegen  woningen  of  hofsteden  aan¬ 
gevoerd. 

14.  Indien  de  sterkte  van  het  beschikbare  personeel  het  toelaat, 
worden  op  de  hulpverbandplaats  de  volgende  afdeelingen  ge¬ 
vormd  : 

A.  voor  aankomst  en  sorteering  der  gekwetsten; 

B.  voor  gekwetsten,  die  naar  hun  korps  kunnen  terugkeeren  of 
wel  te  voet  naar  de  hoofdverbandplaats  kunüen  worden  ge¬ 
zonden  ; 
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C.  voor  gekwetsten ,  die  getransporteerd  moeten  worden ; 

D.  voor  doodelijk  gewonden,  die  niet  verder  kunnen  worden  ver¬ 
voerd  (*). 

15.  De  gekwetsten,  welke  op  de  hulpverbandplaats  aankomen, 
worden,  bij  de  afdeeling  A,  gelaafd  en  voorts  onderzocht. 

Naar  bevind  van  zaken  worden  zij  onderscheiden  en  gesorteerd  in 
degenen  die: 

1°.  verbonden  moeten  worden, 

2°.  geopereerd  moeten  worden, 

3°.  doodelijk  gewond  zijn. 

De  gekwetsten,  die  verbonden  moeten  worden,  worden  nog  gesplitst 
in  hen  die  te  voet  kunnen  gaan  en  in  hen  die  getransporteerd  moeten 
worden. 

In  verband  met  den  uitslag  van  het  onderzoek,  worden  de  ge¬ 
kwetsten  voorts  bij  de  afdeelingen  B ,  C  of  D  gebracht  en  in  be¬ 
handeling  genomen. 

16.  Het  definitief  verbinden  der  gekwetsten  moet  slechts  plaats 
hebben,  voor  zooveel  tijd  en  materieel  beschikbaar  zijn. 

Ten  einde  de  hoofd verbandplaatsen  en  de  veldhospitalen  zooveel 
mogelijk  te  ontlasten,  worden  alsdan  hoofdzakelijk  Mtfgewonden  — 
bij  voorkeur  degenen,  die  te  voet  kunnen  gaan  —  zoodanig  ver¬ 
bonden,  dat  zij  gedurende  de  eerste  dagen  geene  nadere  hulp  behoeven. 
Zij  die  op  deze  wijze  geholpen  zijn,  worden  —  voor  zoover  zij  niet 
naar  hun  korps  kunnen  terugkeeren  —  voorzien  van  eene  witte  of 
roode  verbandkaart  (Model  N°.  11  a)  overeenkomstig  het  gestelde  in 
punt  20  van  §  42. 

Overigens  worden  de  gekwetsten  voorloopig  verbonden,  zoodat  zij 
zonder  levensgevaar  de  hoofd verbandplaats  kunnen  bereiken. 

Operatiën  worden  niet  dan  bij  volstrekte  noodzakelijkheid  op  de  hulp- 


(*)  Het  schema  op  blz.  82  en  83  geeft  een  voorbeeld  voor  de  indeeling  van 
het  personeel,  op  eene  hulpverbandplaats  voor  4  bataljons  infanterie. 

Indien  minder  personeel  beschikbaar  is ,  wordt  de  indeeling  dienovereenkomstig 
gewijzigd.  Bij  de  hulpverbandplaatsen  voor  een  kleine  troepenafdeeling  —  b.v.  voor 
een  geisoleerd  bataljon  infanterie  —  vervalt  de  indeeling. 
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verbandplaats  verricht,  b.v.  tot  het  voorkomen  van  dadelijk  levensgevaar 
door  verbloeding  of  stikking  en  tot  het  verwijderen  van  ledematen, 
die  nog  alleen  door  enkele  zachte  deelen  aan  het  lichaam  verbonden  zijn. 

Bij  de  operatiën  moet  streng  aseptisch  worden  te  werk  gegaan. 

17.  Zooveel  mogelijk  moet  worden  vermeden  de  zwaar  gekwetsten 
herhaaldelijk  van  de  brancards  te  nemen  en  er  weder  op  te  leggen. 
Bij  voorkeur  late  men  hen  liggen  op  de  brancards  waarmede  zij  uit 
de  gevechtslinie  zijn  gebracht,  tot  zij  de  hoofdverbandpiaats  hebben 
bereikt. 

18  Licht  gewonden,  die  nog  voor  den  dienst  geschikt  zijn,  worden, 
na  verbonden  te  zijn  ,  naar  hun  korps  teruggezonden. 

Overigens  worden  de  gekwetsten  ,  nadat  zij  verbonden  en  voor  zooveel 
noodig  geopereerd  zijn ,  ten  spoedigste  naar  de  hoofdverbandpiaats 
gedirigeerd  (zie  §  41  punt  1).  De  noodige  aanwijzingen  omtrent  den 
aard  der  verwonding  en  de  verleende  hulp ,  worden  in  korte  woorden 
op  de  verbandkaart  van  den  gekwetste  gesteld. 

19.  Aan  de  doodelijk  gekwetsten  wordt  alle  hulp  verleend,  die 
tot  verzachting  van  hun  lijden  kan  strekken. 

Zij,  die  bij  het  opheffen  der  hulpverbandplaats  nog  in  leven  zijn, 
worden,  zoo  eenigszins  mogelijk,  naar  de  hoofdverbandpiaats  ver¬ 
voerd.  Kan  dit  niet  geschieden,  dan  blijft  eenig  personeel  van  de  hulp¬ 
of  wel  van  de  hoofdverbandpiaats  te  hunner  verzorging  achter. 

20.  Overledenen  worden  op  de  hulpverbandplaats  voorloopig,  op 
eene  afzonderlijke  plaats  en  buiten  het  gezicht  der  gekwetsten ,  neder- 
gelegd,  tot  dat  zij  begraven  kunnen  worden. 

21 .  De  officieren  van  gezondheid  ,  die  bij  detachementen  of  afzon¬ 
derlijk  strijdende  afdeelingen  in  de  zorg  voor  de  gekwetsten  moeten 
voorzien ,  gedragen  zich  daarbij  voor  zooveel  mogelijk  overeenkomstig 
het  gestelde  in  de  voorgaande  punten. 

Ook  zij  moeten  den  regel  volgen ,  hoofdzakelijk  de  fo’c/^gewonden 
definitief  te  verbinden  en  overigens  maatregelen  te  nemen  ter  voor¬ 
koming  of  tot  opheffing  van  oogenblikkelijk  levensgevaar.  Zwaar  ge¬ 
wonden  worden  ook  door  hen  zoo  spoedig  mogelijk  naar  de  hoofd¬ 
verbandpiaats  of  naar  eene  nabijgelegen  ziekeninrichting  gezonden. 
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HOOFDVERBANDPLAATS. 


Beschikbaar  aan  personeel  en 
materieel  by  de  4  bataljons. 


8  officieren  van  gezondheid. 

20  ziekenverplegers. 

32  ziekendragers. 

4  rijks-ziekenkarren. 

4  gerequireerde  ziekenkarren. 

4  verband-  en  4  medicijnkisten. 

20  tasschen  voor  ziekenverplegers. 

8  pr.  sacoches  voor  off.  van  gez. 

8  brancards  (ziekenkarren). 

32  »  (compagnieskarren). 

INDEELING. 

.  Tusschen  de  gevechtslinie  en  de 
hulpverbandplaats. 

3  ziekenverplegers. 

30  ziekendragers. 


Afdeeling. 

A.  Aankomst  en  sorteering. 

1  officier  van  gezondheid. 

2  ziekenverplegers. 

2  ziekendragers. 

B.  Gekwetsten  die  te  voet  kunnen  gaan. 

4  officier  van  gezondheid. 

4  ziekenverplegers. 

C.  Gekwetsten  die  getransporteerd 

moeten  worden. 

2  officieren  van  gezondheid. 

9  ziekenverplegers. 

D.  Doodelijk  gekwetsten. 

2  ziekenverplegers. 


Aanvankelijk  voor  de  hulpverbandplaats  , 
later  ter  versterking  van  de  hoofdver- 
bandplaats  nog  beschikbaar  : 


Beschikbaar  by  eene  sectie  eener 
verbandplaatsafdeeling. 


5  officieren  van  gezondheid  (bovendien 
c.  q.  van  de  hulpverbandplaats  be¬ 
schikbaar:  4  officieren  van  gezondheid). 
1  luitenant 

3  sergeanten  I  ...... 

3  korporaals  j  (hosp.taaisoldaten.) 

46  ziekenverplegers. 

40  ziekendragers. 

4  administrateur. 

4  schrijver. 

5  oppassers  van  officieren. 

5  ziekenwagens. 

4  verbandwagen. 

4  transportwagen. 

gerequireerde  voertuigen  naar  behoefte. 
30  brancards. 

4  operatietafel. 

INDEELING. 

Transport  der  gekwetsten. 

1  luitenant. 

4  onderofficieren  en  korporaals. 

38  ziekendragers. 

5  ziekenverplegers. 

5  ziekenwagens. 

Afdeeling. 

A.  Aankomst  en  sorteering. 

1  officier  van  gezondheid. 

1  schrijver. 

4  sergeant  of  korporaal  (hospitaal¬ 
soldaat). 

2  ziekenverplegers. 

B.  Verband.  (Gele  kaart.) 

2  officieren  van  gezondheid. 

2  ziekenverplegers. 

G.  Operatiën.  (Blauwe  kaart.) 

5  officieren  van  gezondheid. 

4  sergeant  of  korporaal  (hospitaal¬ 
soldaat). 

5  ziekenverplegers. 

D.  Doodelijk  gekwetsten.  (Roode  kaart.) 

4  officier  van  gezondheid. 

2  ziekenverplegers. 

Voor  voeding  en  lafenis. 

4  administrateur. 

2  ziekendragers. 


Het  personeel  c.  q.  door  het  veldhospi¬ 
taal  ter  versterking  van  de  hoofdverband- 
plaats  afgezonden,  wordt  aldaar  naar  be¬ 
hoefte  over  de  afdeelingen  verdeeld,  bestemd 
tot  het  geleiden  van  transporten  van  ge¬ 
wonden  naar  het  veldhospitaal  ,  enz. 


4  officieren  van  gezondheid. 
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§  40.  Versterking*  Tan  het  personeel  op  de  hulpverband- 
plaatsen. 

1.  Zoolang  nog  niet  tot  de  oprichting  eener  hoofdverbandplaats 
behoeft  te  worden  overgegaan,  kan  het  personeel  der  hulpverband- 
plaatsen  tijdelijk  worden  versterkt  door  personeel  van  de  verband- 
plaatsafdeeling. 

Tot  dat  einde,  begeeft  zich ,  op  daartoe  bekomen  bevel  van  den 
betrokken  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst ,  een  detachement 
officieren  van  gezondheid  en  ziekenverplegers  van  de  verbandplaats- 
afdeeling  naar  de  hulpverbandplaats.  Het  materieel  der  sectiën  wordt 
daarbij  evenwel  niet  medegenomen. 

Zoodra  bevel  wordt  gegeven  tot  het  oprichten  der  hoofdverband- 
plaats,  sluit  bedoeld  personeel  wederom  bij  zijne  sectie  aan.  Alsdan, 
of  zoodra  daaraan  behoefte  ontstaat,  worden  zoo  mogelijk  tevens  eenige 
officieren  van  gezondheid  van  de  korpsen ,  op  de  hulpverbandplaats 
aanwezig,  beschikbaar  gesteld  tot  versterking  van  het  personeel  van 
de  hoofdverbandplaats. 

2.  Zoodra ,  bij  de  ontwikkeling  van  een  gevecht  aan  den  betrokken 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  of  eerstaanwezend-officier  van 
gezondheid  daartoe  de  noodzakelijkheid  blijkt ,  —  en  dus  c.  q. 
vóór  dat  tot  het  oprichten  der  hoofdverbandplaats  is  overgegaan  — 
worden  de  ziekendragers  van  de  verbandplaatsafdeeling  naar  het 
gevechtsveld  afgezonden ,  om  het  personeel  der  hulpverbandplaats  bij 
te  staan  in  het  transport  der  gewonden  (zie  g  42,  punt  10,  2e  al.) 

De  commandant  der  ziekendragers  gedraagt  zich  daarbij  overeen¬ 
komstig  de  bevelen  en  aanwijzigingen  van  den  officier  van  gezondheid, 
die  op  de  hulpverbandplaats  bevel  voert. 

§  41.  Transport  van  de  hulpverbandplaats  naar  de 
hoofdverbandplaats. 

1.  Het  overbrengen  der  gekwetsten  van  de  hulpverbandplaats  naar 
de  hoofdverbandplaats,  moet,  ter  voorkoming  van  opeenhooping  en 
wanorde,  snel  en  geregeld  plaats  hebben  en  gelijken  tred  houden 
met  de  aankomst  van  gewonden  op  de  hulpverbandplaats . 

De  gekwetsten  die  te  voet  kunnen  gaan ,  worden ,  nadat  zij 
gelaaid  en  geholpen  zijn,  in  kleine  detachementen  vereenigd  en 
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marcheeren  onder  geleide  van  een  lichtgewond  onderofficier  of  kor¬ 
poraal,  of  wel  van  een  ziekenverpleger,  naar  de  hoofd verbandplaats. 

De  overige  vervoerbare  gekwetsten  worden  derwaarts  gebracht,  hetzij 
door  de  ziekendragers  op  brancards,  hetzij  in  de  ziekenkarren,  in  de 
ziekenwagens  van  de  verbandplaatsafdeeling,  dan  wel  in  gerequireerde 
boerenwagens  of  karren,  die,  met  behulp  van  veeren  tot  het  ophangen 
van  brancards,  voor  dat  vervoer  worden  ingericht,  (zie  Tiende  Af- 
deeling),  of  voorzien  worden  van  strooligging. 

Voor  de  aanwezigheid  van  laatstbedoelde  voertuigen  behoort  tijdig 
te  worden  zorg  gedragen;  ($  16  punt  9). 

2.  De  met  gekwetsten  geladen  voertuigen  worden  begeleid  door 
een  of  meer  ziekendragers  of  ziekenverplegers,  die  gedurende  het 
vervoer  zoo  noodig  hulp  verleenen. 

Na  aankomst  op  de  hoofdverbandplaats  worden  de  gewonden 
dadelijk  uit  de  voertuigen  geladen;  de  brancards  worden  zooveel 
mogelijk  geledigd  en  voorts,  na  gereinigd  te  zijn,  weder  in  de  voer¬ 
tuigen  geplaatst,  opdat  deze  met  het  begeleidende  personeel  ten 
spoedigste  naar  de  plaats  van  vertrek  kunnen  terugkeeren. 

De  wapenen  ,  ransels  .  enz.  der  gewonden  worden  op  de  voertuigen 
of  door  dragers  medegevoerd.  De  geweren  moeten  ontladen  zijn. 

3.  Kan  het  vervoer  per  as ,  uit  hoofde  van  de  plaatselijke  gesteldheid 
of  van  het  vuur  des  vijands,  niet  aanvangen  onmiddellijk  bij  de 
hulp  verbandplaats,  dan  worden  de  gekwetsten,  die  niet  te  voet 
kunnen  gaan  ,  van  de  hulpverbandplaats  per  brancard  gebracht  naar 
het  punt  alwaar  de  voertuigen  zich  hebben  verzameld ;  (§  39  punt  5). 

§  42.  De  hoofdverbandplaatsen. 

1.  Tot  de  oprichting  eener  hoofdverbandplaats  wordt  overgegaan, 
zoodra  het  gevecht  een  belangrijken  omvang  verkrijgt  en  het  te  voorzien 
is  dat  aan  een  groot  aantal  gewonden  hulp  zal  moeten  worden  verleend. 

Bij  het  ter  verdediging  inrichten  van  stellingen,  wordt,  overeen¬ 
komstig  het  bepaalde  bij  punt  1  van  §  39 ,  ook  voor  het  in  werking 
brengen  der  hoofdverbandplaats,  het  noodige  bij  voorbaat  voorbereid. 

Overigens  moet  de  regel  gelden ,  dat  niet  te  spoedig  tot  het  oprichten 
der  hoofdverbandplaats  wordt  overgegaan,  om  te  voorkomen  dat,  bij 
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mogelijk  vooruitrukken  der  strijdende  troepen,  de  afstand  tot  de 
gevcchtslinie  en  tot  de  hulpverbandplaats  weldra  te  groot  worde. 

2  Voor  troepenafdeelingen  ter  sterkte  van  een  regiment  of  van 
twee  regimenten  infanterie  (met  cavalerie  en  artillerie),  zoo  mede  voor 
eene  zelfstandige  brigade  en  voor  detachementen ,  wordt  immer  slechts 
één  hoofdverbandplaats  gevormd. 

Ook  voor  eene  geheele  divisie  wordt  bij  voorkeur,  en  in  ieder 
geval  aanvankelijk,  slechts  één  hoofdverbandplaats  opgericht.  Blijkt 
het,  gedurende  den  loop  van  het  gevecht,  dat  de  uitgebreidheid  der 
gevèchtslinie  of  wel  de  afstand  van  deze  tot  de  hoofdverbandplaats , 
te  groot  is  geworden  om  met  één  hoofdverbandplaats  te  kunnen 
volstaan,  dan  wordt  eene  tweede  hoofdverbandplaats  voor  de  divisie 
gevormd. 

Van  de  beschikbare  sectiën  der  verbandplaatsafdeeling  wordt,  in 
den  regel,  aanvankelijk  slechts  eene  voor  het  vormen  der  hoofdver¬ 
bandplaats  aangewezen  en  wel  c.  q.  de  sectie  die  bij  de  voorhoede 
was  ingedeeld  of  die  het  voorst  in  de  marschcolonne  was  geplaatst. 
De  overige  sectiën  blijven  voorloopig  in  reserve,  om,  in  verband  met 
den  verderen  loop  van  het  gevecht  te  worden  bestemd ,  hetzij  tot  het 
versterken  van  de  eerstgevormde ,  hetzij  voor  eene  nader  op  te  richten 
hoofdverbandplaats. 

Niettemin  kan  eenig  personeel  van  de  laatstbedoelde  sectiën  reeds 
dadelijk  worden  aangewezen  tot  het  verleenen  van  bijstand  op  de 
eerstgevormde  hoofdverbandplaats.  De  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  geeft  daartoe,  zoo  hij  zulks  noodig  acht ,  bevelen.  Het  materieel 
dier  sectiën  wordt  daarbij  echter  niet  medegenomen. 

In  het  algemeen  moet  worden  gestreefd  naar  concentratie  van  de 
voorhanden  arbeidskrachten  op  eenzelfde  punt;  verspreiding  van  de 
sectiën  der  verbandplaatsafdeeling  over  het  gevechtsveld ,  moet  dan 
ook  zooveel  doenlijk  worden  vermeden. 

3.  Het  bevel  tot  het  oprichten  der  hoofdverbandplaats  wordt  door 
den  troepencommandant  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
gegeven. 

Het  punt  waar  de  hoofdverbandplaats  moet  worden  gevestigd , 
wordt,  zooveel  mogelijk ,  aangewezen  door  den  troepencommandant 
of  namens  dezen  door  een  stafofficier. 
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Hierbij  geldt  hert  bepaalde  bij  punt  4  van  §  16. 

Bij  het  uitblijven  van  bevelen ,  doet  de  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  het  voorstel  tot  de  oprichting,  zoodra  hem  de  noodzakelijkheid 
daarvan  blijkt;  bestaat  er  geene  gelegenheid  om  te  rechter  tijd 
orders  te  vragen,  of  laat  de  beslissing  van  den  troepencommandant 
zich  te  lang  wachten  ,  dan  is  hij  bevoegd  en  verplicht,  persoonlijk 
last  te  geven  tot  het  oprichten  der  hoofdverbandplaats. 

4.  Tot  het  overbrengen  van  bevelen  aan  de  sectiën  der  verband- 
plaatsafdeeling  en  aan  de  hulpverbandplaatsen ,  en  in  het  algemeen 
tot  het  verrichten  van  meldingen  met  betrekking  tot  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst ,  wordt  het  noodige  aantal  bereden  ordonnansen  ter 
beschikking  van  den  chef  van  dezen  Dienst  gesteld. 

REGELEN  VOOR  DE  OPRICHTING  DER  HOOFDVERBANDPLAATS. 

5.  De  hoofdverbandplaats  zal  somwijlen  gevestigd  kunnen  worden 
op  het  punt,  waar,  bij  den  aanvang  van  het  gevecht,  een  hulp- 
verbandplaats  is  gevormd. 

Dit  zal  meer  bepaald  het  geval  kunnen  zijn,  indien  de  troepen  in 
het  gevecht  voorwaarts  zijn  gerukt  en  de  hulpverbandplaats  mitsdien 
naar  voren  moet  worden  verplaatst. 

Waar  de  omstandigheden  eene  vestiging,  als  hierbedoeld ,  toelaten , 
moet  die  immer  worden  toegepast;  vermits  daardoor  het  vervoer 
van  de  op  de  hulpverbandplaats  aanwezige  gekwetsten  kan  worden 
vermeden. 

6.  Overigens  gelden  voor  de  aanwijzing  van  het  punt,  alwaar  de 
hoofdverbandplaats  moet  worden  gevestigd,  de  regelen,  omschreven 
in  punt  4-  van  §  39  voor  de  hulpverbandplaatsen,  met  inachtneming 
evenwel  van  de  volgende  bepalingen  : 

a.  de  hoofdverbandplaats  moet  in  den  regel  ongeveer  op  2000  meter 
afstand  van  de  vuurlinie  —  en  dus  1000  a  1200  meter  achter¬ 
waarts  van  de  hulpverbandplaats  —  gelegen  zijn  ; 

b.  vermits  voor  de  vestiging  der  hoofdverbandplaats,  zoo  eenigszins 
mogelijk  ,  gebouwen  moeten  aangewezen  worden  ,  mogen  daarvoor 
geene  punten  worden  gekozen ,  die  aan  artillerievuur  blootgesteld 
of  daartegen  niet  voldoende  gedekt  zijn  ; 
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c.  het  is  wenschelijk  dat  over  eene  ruime  en  doelmatige  localitei t 
kunne  worden  beschikt;  voor  de  vestiging  komen  in  aanmerking : 
kerken,  dorpsscholen,  logementen  of  herbergen,  buitenplaatsen, 
hofsteden  met  ruime  schuren  ,  enz. ; 

d.  er  moeten ,  zoo  eenigszins  mogelijk ,  twee  ruime  en  goed  ver¬ 
lichte  lokalen  of  anders  één  zeer  groot  lokaal  voorhanden  zijn; 
(zie  punt  14.) 

e.  het  is  wenschelijk  dat  er  bovendien  gelegenheid  besta ,  om  een 
aantal  lijders  tijdelijk  onder  dak  te  brengen.  Inzonderheid  is 
dit  van  belang  bij  ongunstige  weersgesteldheid. 

Overigens  zoeke  men  gelegenheid  om  gekwetsten  ,  c.  q.  op  koele 
en  schaduwrijke  plaatsen ,  onder  boomen,  enz.,  tijdelijk  te  kunnen 
legeren ; 

ƒ.  eene  voldoende  ruimte  voor  het  oprijden  der  voertuigen  die  de 
gekwetsten  aan-  en  afvoeren,  moet  in  de  onmiddellijke  nabijheid 
van  de  plaats  waar  de  lijders  worden  geholpen ,  aanwezig 
zijn ;  ook  moeten  goede  wegen  naar  voren  (hulpverbandplaats), 
en  naar  achteren  (veldhospitaal)  leiden. 

7.  Bij  de  keuze  van  de  localiteit  moet  in  het  oog  worden  gehouden , 
dat  de  taak  der  hoofdverbandplaats  is,  het  verleenen  van  zoodanige 
hulp  aan  de  gekwetsten,  dat  zij  verder  kunnen  worden  vervoerd ;  doch 
dat  het  behandelen  en  verplegen  in  de  veldhospitalen  of  in  andere 
ziekeninrichtingen  moet  geschieden. 

De  eischen  voor  het  tijdelijk  onderbrengen  der  lijders  moeten 
derhalve  niet  te  hoog  worden  gesteld  en  aan  de  zorg  daarvoor  moet 
niet  meer  tijd  worden  besteed  dan  volstrekt  noodzakelijk  is. 

DIENST  OP  DE  HOOFDVERBANDPLA ATSEN. 

8.  Zoodra  het  punt  is  aangewezen  alwaar  de  hoofdverbandplaats 
moet  worden  gevestigd,  begeeft  de  daartoe  bestemde  sectie  der  ver- 
bandplaatsafdeeling  zich  ten  spoedigste  derwaarts. 

Het  personeel  officieren  van  gezondheid  en  ziekenverplegers  dat 
overeenkomstig  punt  I  van  g  40  naar  de  hulpverbandplaats  mocht 
zijn  afgezonden,  verzamelt  zich  onverwijld  bij  zijne  sectie. 

/'•  D''  hoofdverbandplaats  wordt  kenbaar  gemaakt  door  de  witte 
V  ',,K'  het  roode  kruis  en  ,le  nationale  vlag ,  overeenkomstig  het 
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bepaalde  bij  §  2;  bij  het  invallen  der  duisternis  bovendien  door  een 
roode  lantaarn.  De  chef  der  hulpverbandplaats  wordt  met  het  punt , 
alwaar  zij  gevestigd  is,  in  kennis  gesteld,  terwijl  daarvan  door  den 
troepencommandant,  voor  zooveel  mogelijk,  aan  de  commandanten 
der  strijdende  afdeelingen  bericht  wordt  gezonden. 

10.  Bijaldien  de  ziekendragers  der  sectie  nog  niet  —  overeen¬ 
komstig  punt  2  van  g  40  —  naar  de  gevechtslinie  zijn  afgemar¬ 
cheerd,  wordt  daartoe,  onmiddellijk  nadat  zij  op  de  hoofdverbandplaats 
zijn  aangekomen,  last  gegeven. 

Zij  worden  met  het  beschikbare  kader  en  onder  het  algemeen 
bevel  van  den  bij  de  sectie  ingedeelden  luitenant,  in  ploegen  afge¬ 
deeld  en  twee  aan  twee  voorzien  van  een  brancard.  Zij  zorgen  van 
drinkwater  in  water flesschen  voorzien  te  zijn. 

11.  De  ziekendragers  begeven  zich  naar  de  hulpverbandplaats  en 
van  hier,  overeenkomstig  de  aanwijzingen  van  den  aldaar  bevel- 
voerenden  officier  van  gezondheid,  naar  de  gevechtslinie  tot  het 
af  halen  van  gekwetsten ;  of  wel  zij  dienen  tot  het  vervoeren  van  de 
gekwetsten  naar  de  hoofdverbandplaats  of  naar  de  verzamelplaats  der 
voertuigen  en  tot  het  opladen  der  lijders. 

12.  De  bij  de  sectie  ingedeelde  ziekenwagens  begeven  zich,  elk 
onder  geleide  van  een  ziekenverpleger,  naar  de  hulpverbandplaats  of 
naar  de  verzamelplaats  der  voertuigen  ,  tot  het  afhalen  van  gekwetsten. 

13.  Op  de  hoofdverbandplaats  wordt  inmiddels  het  materieel  van 
den  verband-  en  van  den  transportwagen  uitgepakt  en  alles  voor  de 
ontvangst  der  gekwetsten  in  gereedheid  gebracht. 

Bij  gebrek  aan  voldoende  localiteit  worden  de  beschikbare  tenten 
opgeslagen  om  er  de  lijders  in  te  legeren.  Zoo  mogelijk  doet  men 
alsdan  tot  dat  einde  ook  een  noodafdak  opslaan 

Tevens  worden  eenige  noodbedden  en  nooddraagbaren  vervaardigd 
en  in  ’t  algemeen  maatregelen  genomen  voor  de  legering  der  lijders, 
door  het  verzamelen  van  matrassen,  bedden,  stroozakken ,  ligstroo , 
dekens,  enz. 

Voorts  wordt  ten  spoedigste  gezorgd  voor  de  aanwezigheid  van 
water  en  voor  gelegenheid  om  eten  te  bereiden.  Indien  geen  voldoend 
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geschikte  keuken  voorhanden  is ,  wordt  op  korten  afstand  van  de 
hoofdverbandplaats  eene  veldkeuken  ingericht. 

Zoodra  mogelijk  wordt  water  gekookt  en  wordt  eene  ruime  hoeveel¬ 
heid  lafenismiddelen  (koffie,  thee,  bouillon,  chocolade,  enz.)  en  spijzen 
bereid.  Voor  zooveel  noodig  wordt  in  de  behoefte  aan  levensmid- 
delen,  door  aankoop  of  requisitie  ter  plaatse  voorzien. 

Intijds  moeten  maatregelen  worden  genomen  om  de  lokalen,  tenten, 
enz.,  bij  het  invallen  van  de  duisternis  voldoende  te  kunnen  verlichten. 

14.  Voor  de  behandeling  der  gekwetsten  wordt  zoo  mogelijk  een 
afzonderlijk  lokaal  ingericht  voor  verband  en  een  voor  operatiën ,  In 
beide  lokalen  moeten  eenige  tafels  en  stoelen  of  banken,  voorts  kommen 
met  frisch  water,  zeep,  handdoeken,  enz.,  aanwezig  zijn  ;  in  het  eerst¬ 
bedoelde  worden  alle  benoodigdheden  voor  het  aanleggen  van  ver¬ 
banden  gereed  gelegd ;  Jn  het  laatstbedoelde  worden  instrumenten  en 
verdere  behoeften  voor  het  verrichten  van  operatiën,  ook  de  operatie¬ 
tafel,  gebracht. 

Voor  het  tijdelijk  onder  dak  brengen  van  zwaargewonden  worden 
bij  voorkeur  matrassen,  noodbedden,  enz  beschikbaar  gesteld ,  terwijl 
voor  lichtgewonden  met  een  strooleger  kan  worden  volstaan. 

15.  Ter  voorkoming  van  wanorde  moet  worden  gezorgd  dat  geen 
onbevoegden  in  de  verband-  en  operatielocalen  kunnen  doordringen 
en  dat  slechts  de  gekwetsten,  die  geholpen  moeten  worden,  in  die 
lokalen  worden  toegelaten.  Tot  dat  einde  worden  de  toegangen  tot  de 
lokalen  bewaakt. 

Ook  moeten  maatregelen  worden  genomen  om  te  beletten  dat  licht¬ 
gekwetsten  of  andere  personen  in  de  keuken  doordringen  en  zich 
meester  maken  van  de  spijzen  en  lafenismiddelen. 

16.  Het  bevel  over  al  het  op  de  hoofdverbandplaats  aanwezige 
personeel  (ook  de  gekwetsten),  en  de  leiding  van  den  dienst  aldaar, 
berusten  bij  den  chef  van  de  sectie  der  verbandplaatsafdeeling  welke 
aldaar  werkzaam  is. 

Zijn  twee  of  meer  dergelijke  sectiën  op  één  hoofdverbandplaats 
vereenigd  werkzaam ,  dan  is  de  hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  van 
de  chefs  dier  sectiën  met  het  algemeen  bevel  en  de  leiding  van  den 
dienst  belast,  (g  43,  punt  3  en  8.) 
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17.  Ter  bevordering  van  eene  geregelde  en  snelle  behandeling  der 
lijders,  worden  op  de  hoofdverbandplaats  de  volgende  Afdeelingen 
gevormd : 

A.  voor  aankomst  en  sorteering  der  gekwetsten; 

B.  voor  verband  ; 

C.  voor  operatien  ; 

Z).  voor  doodelijk  gekwetsten  (*). 

18.  De  afdeeling  voor  aankomst  en  sorteering  wordt  zoo  mogelijk 
in  eene  groote  beschutte  ruimte  of  op  eene  koele  plaats  onder  boomen, 
gevestigd,  en  voorzien  van  eenige  tafels,  stoelen,  draagbaren  en  van 
schrijfgereedschap . 

Alle  gekwetsten  die  op  de  hoofdverbandplaats  aankomen,  worden 
eerst  in  deze  afdeeling  gebracht;  zij  worden  niet  in  de  afdeelingen 
B  of  C  toegelaten  alvorens  zij  de  afdeeling  A  zijn  gepasseerd. 

De  schrijver  of  de  administrateur  der  sectie  maakt  de  noodige 
aanteekeningen  (namen,  wapen,  korps,  wapennummers  en  andere  ge¬ 
gevens  tot  herkenning),  omtrent  ieder  der  ingekomen  gekwetsten  en 
omtrent  de  bestemming  die  hun  wordt  gegeven. 

De  gekwetsten  worden  voorts  in  deze  afdeeling  in  de  eerste  plaats 
gelaafd  en  versterkt,  waartoe  hen  spijzen  en  dranken,  volgens  de 
aanwijzing  van  den  officier  van  gezondheid,  worden  toegediend. 

Vervolgens  worden  zij  onderzocht  en  naar  gelang  van  de  bevinding 
van  den  officier  van  gezondheid ,  in  verband  met  de  te  verleenen 
hulp,  voor  de  afdeelingen  B ,  C  of  D  bestemd.  Ter  onderscheiding 
worden  zij  voorzien  van  eene  toegangskaart  van  verschillende  kleur, 
Model  N°.  11  b,  en  wel  van: 

eene  gele  kaart  voor  zooveel  zij  naar  de  Afdeeling  B  , 

»  blauwe  »  »  •'  »  i*  »  »  C , 

d  roode  »  *  »  >*  »  »  >'  D , 

moeten  worden  gezonden. 

De  mate  van  spoed  voor  het  verleenen  der  hulp  gevorderd,  wordt 
op  de  kaarten  aangeduid  door  een ,  twee  of  drie  potloodkruisjes  (f), 
door  den  officier  van  gezondheid  daarop  te  stellen.  De  kaarten 
worden  aan  de  kleeding  der  gekwetsten  bevestigd. 


(*)  Het  schema  op  bladz.  82  en  83  geeft  een  voorbeeld  van  de  indeeling  van  het 
personeel  van  ééne  sectie  eener  verbandplaatsafdeoling. 


Verbinden  of  opereeren  heeft  mitsdien  in  deze  afdeeling  niet  plaats. 
Alleen  worden,  zoo  noodig,  maatregelen  genomen  om  bloedingen  te 
stillen. 

19.  De  gekwetsten  van  de  afdeeling  A  komende,  worden,  voor  zooveel 
zij  niet  dadelijk  in  de  afdeelingen  B  en  C  in  behandeling  kunnen 
worden  genomen,  in  de  nabijheid  van  de  voor  die  afdeelingen  aan¬ 
gewezen  lokalen  onder  dak  gebracht  of  opgesteld.  Zwaargewonden 
worden  in  rijen  naast  elkander  gelegd.  Lichtgewonden  worden  onder 
gestreng  toezicht  -  onder  bevel  van  een  lichtgewond  officier  of  onder¬ 
officier  —  bijeengehouden.  Met  nadruk  moet  worden  gewaakt  tegen 
ongeregeldheden  of  eigendunkelijke  handelingen  der  lichtgekwetsten, 
vermits  daardoor  de  behoorlijke  gang  van  den  dienst  op  de  hoofd- 
verbandplaats  en  het  verleenen  van  doeltreffende  en  spoedige  hulp 
aan  de  lijders,  in  de  waagschaal  zouden  worden  gesteld. 

De  doodelijk  gewonden  ,  die  in  geen  geval  verder  kunnen  worden 
vervoerd  en  die  vermoedelijk  op  de  hoofdverbnndplaats  zullen  over¬ 
lijden,  worden  van  de  afdeeling  A  onmiddellijk  gebracht  naar  de 
localiteit,  die  voor  het  onder  dak  brengen  dier  lijders  bestemd  is. 

20.  Naar  de  afdeeling  B  worden  gebracht  alle  gekwetsten,  die 
niet  dan  na  zorgvuldig  verbonden  te  zijn ,  verder  vervoerd  kunnen 
worden.  In  het  bijzonder  komen  hiervoor  in  aanmerking: 

1°.  gekwetsten  met  belangrijke  beenbreuken  of  met  verbrijzeling 
van  beenderen ,  die  niet  dan  na  van  een  onbeweeglijk  verband, 
uit  gips  of  spalken  samengesteld,  voorzien  te  zijn,  voor  verder 
transport  geschikt  geacht  kunnen  worden; 

2°.  gekwetsten  met  kogelwonden,  verloopende  door  of  in  de 
richting  van  de  gewrichten,  of  door  de  beenderen  in  de  nabijheid 
van  de  gewrichten.  Deze  ledematen  dienen  voor  het  vervoer 
geïmmobiliseerd  te  worden  ; 

d°.  gekwetsten  met  belangrijke  verwondingen  der  zachte  deelen. 

Als  vaste  regelen  gelden  hierbij  : 

a.  dat  alle  verbanden  op  wonden  of  wondvlakten  onder  de 
meest  mogelijke  aseptische  voorzorgen  en  zoodanig  aan¬ 
gelegd  moeten  worden,  dat  ze  duurzaam  zijn  en  niet  spoedig 
hernieuwing  behoeven; 

b.  dat  op  de  gips-  ot  op  de  andere  onbeweeglijke  verbanden, 
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met  gekleurd  potlood  of  inkt,  de  plaats  van  de  verwonding 
moet  worden  aangeduid;  opdat  men  wete,  waar  zoo 
noodig  vensters  te  maken. 

Hierdoor  kunnen  de  verbandplaatsen  de  taak  der  hospitalen 
aanmerkelijk  verlichten. 

I)e  gekwetsten  worden ,  nadat  zij  verbonden  zijn,  voorzien  van  eene 
verbandkaart ,  Model  N°.  11  a,  waarop  in  korte  woorden  de  diagnose 
en  de  verleende  hulp  worden  vermeld.  Deze  kaarten  zijn,  met  het 
oog  op  den  verderen  transportdienst,  van  tweeërlei  kleur,  en  wel: 

wit,  voor  de  gekwetsten  die  onmiddellijk  in  het  veldhospitaal 
of  in  eene  andere  nabijgelegen  ziekeninrichting  moeten  worden  op¬ 
genomen  ; 

rood ,  voor  hen  die  zonder  bezwaar  verder  kunnen  worden  vervoerd. 

De  kaart  wordt  tusschen  de  kleederen  of  het  verband  van  den 
gekwetste  vastgehecht,  om  verlies  of  vuil  worden  te  voorkomen. 

21.  De  lichtgekwetsten,  die  in  de  afdeeling  B  zijn  geholpen, 
worden,  voor  zooveel  zij  te  voet  kunnen  gaan,  —  na  zoo  noodig 
eenigen  tijd  te  hebben  gerust  —  in  groote  detachementen  vereenigd, 
en  inarcheeren ,  onder  geleide  van  eenig  kader ,  naar  het  veld¬ 
hospitaal  of  naar  eene  andere  nabijgelegen  ziekeninrichting ,  dan 
wel  naar  een  étappestation  van  waar  zij  per  spoortrein  of  vaartuig 
verder  moeten  worden  vervoerd. 

De  noodige  aanwijzing  omtrent  de  punten,  waarheen  de  gekwetsten 
moeten  worden  gedirigeerd,  worden  door  den  betrokken  chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  aan  den  chef  der  hoofd verbandplaats 
gegeven. 

De  zwaargewonden  en  de  lichtgewonden  die  niet  kunnen  mar- 
cheeren,  worden  naar  de  aangewezen  punten  vervoerd  in  de  zieken¬ 
wagens  der  verbandplaatsafdeeling  en  in  den  tot  het  af  halen  van  ge¬ 
kwetsten  toegezonden  ziekenwagen  van  het  veldhospitaal. 

Voor  zooveel  noodig  moeten  hiertoe  overigens  tijdig  voertuigen 
worden  gerequireerd  (zie  §  41  punt  1);  terwijl  ook  van  de  c.  q. 
aangeboden  diensten  der  vrijwillige  ziekenverpleging  gebruik  kan 
worden  gemaakt. 

Enkele  zwaar  gewonden  —  waaronder  vooral  die  aan  het  gelaat 
en  de  bovenste  ledematen  —  die  zonder  nadeel,  nog  een  korten 
afstand  te  voet  kunnen  afleggen  ,  worden  niet  bij  de  detachementen 
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/««gewonden  ingedeeld ,  doch  marcheeren  met  de  voertuigen  naar 
het  veldhospitaal. 

22.  Naar  de  afdeeling  C  worden  gebracht,  alle  lijders  die ,  alvorens 
zij  zonder  gevaar  over  korte  afstanden  vervoerbaar  zijn ,  de  eene  of 
andere  operatie  moeten  ondergaan. 

Bij  de  beslissing  te  dien  aanzien  moet  de  regel  worden  gevolgd, 
dat  op  de  verbandplaats  geene  operatiën  moeten  worden  verricht, 
die  kunnen ,  mogen  of  moeten  worden  uitgesteld,  tot  dat  de  gekwetste 
in  het  veldhospitaal  is  aangekomen. 

Zooveel  raogelijk  worden  de  operatiën  onder  aanwending  van 
chloroform  verricht. 

Naar  deze  afdeeling  zullen  in  den  regel  worden  verwezen: 

a.  lijders  met  uitgebreide  verbrijzeling  van  of  met  afgeschoten 
ledematen,  waarbij  onmiddellijk  amputatie  van  het  lid  nood¬ 
zakelijk  is; 

b.  lijders  met  bloedingen  uit  groote  bloedvaten,  die  onderbinding 
of  —  bij  gelijktijdige  verwonding  der  groote  zenuwstammen  — 
amputatie  van  het  lid  eischen ; 

c.  lijders  met  verwondingen  van  het  strottenhoofd  of  van  de  lucht¬ 
pijp,  die  de  luchtpijpsnede  noodzakelijk  maken  ; 

d.  lijders  met  uittreding  van  ingewanden  uit  borst- ,  buik-  of 
bekkenholte,  hetzij  met,  hetzij  zonder  verwonding  dezer  deelen; 

e.  lijders  met  verwonding  der  urethra.  Hierbij  moet,  zoo  het  nog 
mogelijk  is,  terstond  getracht  worden  een  catlieter  a  demeure 
in  te  voeren.  Is  dit  onmogelijk ,  dan  moet ,  zoo  spoedig  dit 
noodzakelijk  blijkt ,  de  urine  door  punctie  ontlast  worden. 

Resectiën  van  de  onderste  ledematen  mogen  op  de  hoofdverband- 
plaats  nooit  dan  bij  hooge  noodzakelijkheid  en  onder  zeer  gunstige  voor¬ 
waarden,  als  de  lijder  niet  vervoerd  behoeft  te  worden,  plaats  hebben. 
Alleen  aan  de  bovenste  ledematen  kunnen  zoo  noodig  resectiën  op 
de  hoofdverbandplaats  geschieden,  wanneer  daarvoor  genoeg  tijd  be¬ 
schikbaar  is.  Alle  operatiën  die  uitstel  gedoogen,  moeten  echter  ver¬ 
schoven  worden,  totdat  de  gewonde  in  liet  veldhospitaal  is  aangekomen. 

Ter  bevordering  van  den  geregelden  en  behoorlijken  gang  van  den 
dienst  in  deze  afdeeling,  worden  zooveel  mogelijk  aan  bepaalde  per¬ 
sonen  —  c.  q.  ook  aan  helpers  van  de  vrijwillige  ziekenverpleging  — 
verschillende  verrichtingen  opgedragen ;  als : 
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het  zuiveren  van  instrumenten,  sponsen  en  tampons ; 

het  bewaren  van  de  instrumenten  ; 

het  gereedmaken  der  antiseptische  verbanden  en  van  spalken  voor 
ieder  afzonderlijk  geval; 

het  bereiden  van  carboloplossingen ;  het  vullen  en  aanreiken  van 
irrigators,  het  gereedmaken  van  antiseptische  doeken  om  de  geopereerde 
ledematen  in  te  wikkelen ; 

het  reinigen  van  operatietafels  en  vaatwerk,  na  het  gebruik. 

23.  De  geopereerde  gekwetsten  zullen,  in  den  regel,  aanvankelijk 
niet  verder  dan  tot  het  veldhospitaal  of  eene  andere  nabijgelegen 
ziekeninrichting  kunnen  worden  vervoerd.  Voor  zooveel  hun  toestand 
al  dadelijk  een  verder  transport  mocht  toelaten,  wordt  dit  door  eene 
verbandkaart  van  roode  kleur  aangeduid  (zie  punt  20).  Overigefis 
geldt  omtrent  het  stellen  van  aanteekeningen  op  de  verbandkaarten , 
en  omtrent  het  vervoer,  het  bepaalde  in  de  punten  20  en  21  van 
deze  g. 

24.  Naar  de  afdeeling  D  worden  gebracht  alle  gekwetsten  die  niet 
meer  vervoerd  kunnen  worden,  of  die  vermoedelijk  spoedig  zullen 
overlijden ,  zoodat  zij  op  de  verbandplaats  moeten  achterblijven.  Aan 
dezen  wordt  alle  hulp  verleend ,  die  tot  verzachting  van  hun  lijden 
kan  strekken,  terwijl  hun  voorts  volstrekte  rust  wordt  verschaft. 

Hunne  kleeding  wordt  in  zooverre  verwijderd ,  dat  zij  door  de 
gekwetste  ledematen  in  hunne  rust  zoo  min  mogelijk  worden  ge¬ 
stoord,  terwijl  overigens  aan  die  ledematen  eene  zoo  doelmatig  moge¬ 
lijke  ligging  wordt  gegeven. 

In  deze  afdeeling  zullen  meestal  moeten  worden  opgenomen  de  ge¬ 
kwetsten  ,  lijdende  aan  belangrijke  verwondingen  van  hersenen  of 
ruggemerg ,  of  van  andere  edele  organen  ;  bij  wien  óf  door  uitgebreide 
stoornissen,  óf  door  bloedverlies,  óf  door  shoc,  óf  door  de  uitgebreid¬ 
heid  en  den  aard  hunner  verwonding,  van  eene  heelkundige  behandeling 
geene  verbetering  meer  kan  worden  verwacht. 

De  arts  en  de  ziekenverplegers  aan  welke  de  zorg  voor  deze  ge¬ 
kwetsten  is  opgedragen ,  houden  daarop  een  voortdurend  toezicht. 
Zoodra  bij  een  dezer  lijders  verschijnselen  ontstaan ,  waardoor  de 
mogelijkheid  van  herstel  kan  worden  aangenomen,  wordt  hij  naar  de 
afdeeling  C  gebracht ,  om  aldaar  onder  behandeling  te  komen. 
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Zij  die  in  leven  blijven,  worden  overigens,  wanneer  de  verband- 
plaats  wordt  opgeheven,  voorzichtig  en  over  zoo  kort  mogelijken 
afstand ,  vervoerd  naar  eene  ziekeninrichting ,  alwaar  zij  onder  be¬ 
handeling  kunnen  blijven.  Bestaat  daartegen  nochtans  overwegend 
bezwaar,  dan  blijven  zij  vcorloopig  ter  plaatse  achter,  onder  de  zorg 
van  eenig  personeel  der  verbandplaatsafdeeling  of  van  het  veldhospitaal, 
dan  wel  van  de  vrijwillige  ziekenverpleging. 

§  43.  Versterking  van  het  personeel  op  de  hoofdverbandplaatsen. 

\.  Blijkt  het  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie, 
dat  daaraan  voor  den  dienst  op  de  hoofdverbandplaats  behoefte  ontstaat, 
dan  doet  hij  ,  zoo  mogelijk  ,  eenige  officieren  van  gezondheid  van  de 
hulp  ver  bandplaats,  alsmede  personeel,  voertuigen  en  verder  materieel 
van  het  veldhospitaal ,  ter  versterking  van  de  hoofdverbandplaats 
aanwijzen.  (§  40,  punt  1.) 

§  44.  Verplaatsing  der  verbandplaatsen. 

a.  BIJ  VOORUITRUKKEN  DER  TROEPEN. 

1 .  Ingeval  de  strijdende  troepen  ,  na  de  ontwikkeling  van  het  ge¬ 
vecht ,  zijn  vooruitgerukt,  zoodat  de  afstand  van  de  gevechtslinie  tot  de 
hulp  verba  ndplaats  te  groot  is  geworden  —  nl.  grooter  dan  1500  JV1.  — 
moet  de  hulpverbandplaats  naar  voren  worden  overgebracht.  Voor  de 
vestiging  op  het  nieuwe  punt,  gelden  de  regelen  in  de  punten 
4  en  6  van  §  39  aangegeven. 

Wordt  aan  eenige  troepenafdeeling  eene  opdracht  gegeven,  waardoor 
zij  buiten  rechtstreeksch  verband  met  de  overige  troepen  zoude  geraken, 
en  tengevolge  waarvan  de  gekwetsten  eventueel  niet  naar  de  hulp¬ 
verbandplaats  zouden  kunnen  worden  gedirigeerd ,  dan  verlaat  het 
tot  die  afdeel ing  behoorende  geneeskundige  personeel  de  hulpverband° 
plaats  en  volgt  het  den  troep,  waartoe  het  behoort.  Ook  het  materieel, 
nkai i en , .  brancards),  wordt  daarbij  medegenomen.  Zoo  noodig 
‘looi  dit  peisoneel  alsdan  later  eene  afzonderlijke  hulpver¬ 
bandplaats  opgericht. 

D  de  hoo  1  d verbandplaats  nog  niet  opgericht  op  het  tijdstip 
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waarop  de  hulpverbandplaats  naar  voren  moet  worden  verplaatst , 
dan  wordt  eerstbedoelde  bij  voorkeur  gevestigd  op  het  punt  alwaar 
zich  aanvankelijk  de  hulpverbandplaats  bevond,  (zie  punt  5  van 
§  ‘42).  Is  de  hoofdverbandplaats  evenwel  reeds  in  werking  en 
wordt  de  afstand  tusschen  deze  en  de  hulpverbandplaats  te  aanzienlijk 
(meer  dan  3000  M.),  dan  wordt,  zoo  noodig,  op  het  punt  alwaar  zich 
vroeger  eene  hulpverbandplaats  bevond,  een  tweede  hoofdverband¬ 
plaats  gevestigd.  Daartoe  wordt  alsdan  eene  der  nog  niet  in  werking 
gebrachte  sectiën  der  verbandplaatsafdeeling  of  c.  q.  de  Reserve  verband- 
plaatsafdeeling  bestemd. 

3.  Bij  het  naar  voren  overbrengen  eener  hulpverbandplaats  begeeft 
zich  al  het  personeel  met  het  materieel,  dat  op  de  eerste  plaats 
kan  worden  gemist,  naar  het  punt  alwaar  zij  op  nieuw  moet  worden 
gevestigd.  De  bevelvoerende  officier  van  gezondheid  doet  slechts 
zooveel  personeel  en  materieel  achterblijven ,  als  noodig  zijn  om  de 
reeds  aanwezige  gekwetsten  te  helpen.  Zoodra  de  lijders  aan  de 
hoofdverbandplaats  zijn  overgegeven  of  derwaarts  zijn  vervoerd,  volgt 
dat  personeel  met  het  materieel  ten  spoedigste  naar  de  nieuwe 
hulpverbandplaats. 

b.  BIJ  STANDHOUDEN  DER  TROEPEN. 

4.  Indien  het  aantal  gekwetsten  op  de  hoofdverbandplaats  eener 
divisie  zóó  aanzienlijk  wordt,  dat  de  dienst  niet  door  de  aanvankelijk 
aldaar  in  werking  gebrachte  sectie  der  verbandplaatsafdeeling  kan 
worden  verricht,  dan  wordt  een  tweede  sectie,  en  c.  q.  ook  de  derde 
sectie,  bij  voorkeur  op  hetzelfde  punt  werkzaam  gesteld.  (Zie 
punt  2  van  §  42). 

5.  Blijkt  het  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  dat  de  be¬ 
schikbare  krachten  niet  toereikend  zijn,  om  op  de  hoofdverbandplaats 
met  gewenschten  spoed  de  vereischte  hulp  te  kunnen  verleenen , 
dan  tracht  hij  den  bijstand  te  verkrijgen  van  de  Reserveverbandplaatsaf- 
deeling  of  c.  q.  van  de  verbandplaatsafdeeling  van  eene  andere  divisie. 

6.  Wanneer  twee  of  drie  sectiën  op  eenzelfde  hoofdverbandplaats 
in  werking  komen ,  wordt  het  gezamenlijke  personeel  dier  sectiën 
over  de  in  punt  1 7  van  §  42  vermelde  afdeelingen  verdeeld. 


c.  BIJ  TERUGTREKKEN  DER  TROEPEN. 


7.  Bijaldien  de  strijdende  troepen  tot  den  terugtocht  worden  ge¬ 
noodzaakt,  moet  het  op  de  hulpverbandplaats  werkzame  personeel 
zich  met  zijn  materieel  mede  achterwaarts  verplaatsen  en  zoodra  de 
gelegenheid  gunstig  is  eene  nieuwe  hulpverbandplaats  oprichten.  Op 
de  oorspronkelijke  hulpverbandplaats  blijven  alsdan  enkele  zieken¬ 
verplegers  en  ziekendragers  en  c.  q.  een  officier  van  gezondheid 
achter,  voor  zooveel  namelijk  aldaar  nog  gekwetsten  aanwezig  zijn, 
die  niet  kunnen  worden  medegevoerd. 

8.  De  hoofd verbandplaats  blijft  bij  eventueel  terugtrekken  der  troepen 
—  ingevolge  Art  3  der  Conventie  van  Genève  —  in  werking,  tot 
het  verleenen  van  hulp  aan  de  aanwezige  gekwetsten. 

Voor  zooveel  de  gewonden,  tengevolge  van  bezetting  der  streek 
door  den  vijand,  niet  naar  de  eigen  ziekeninrichtingen  kunnen  worden 
vervoerd,  (Art.  6  der  Conventie),  en  voor  zooveel  zij  niet  dadelijk 
door  den  vijand  ter  verpleging  worden  opgenomen,  blijven  zij  ter 
plaatse  in  behandeling,  onder  de  zorg  van  het  noodige  personeel  der 
verbandplaatsafdeeling. 

Kan  de  verbandplaats  worden  opgeheven  of  is  het  personeel  niet 
meer  of  niet  geheel  voor  de  verzorging  der  gekwetsten  noodig,  dan 
meldt  het  personeel ,  dat  kan  vertrekken  ,  zich  bij  den  bevelhebber 
der  vijandelijke  troepen  en  verzoekt  het ,  op  grond  van  Art.  3  der 
Conventie  van  Genève  en  van  het  Additioneele  Art.  I  dier  Conventie, 
om  zich  te  mogen  verwijderen.  Hetzelfde  geldt  voor  het  personeel 
dat  op  eene  hulpverbandplaats  mocht  zijn  achtergebleven. 

In  verband  met  Art.  4  der  Conventie  van  Genève  wordt  tevens 
verzocht  om  het  materieel  te  mogen  medenemen. 

Omtrent  het  tijdstip  van  vertrek  en  de  plaats  en  wijze  waarop 
de  overgave  aan  de  voorposten  der  eigen  troepen  zal  plaats  hebben, 
heeft  bedoeld  personeel  zich  te  gedragen  overeenkomstig  de  bepalingen, 
door  den  bevelhebber  der  vijandelijke  troepen  te  stellen. 

§  45.  Gedrag  tegenover  militairen  van  het  vijandelpe  leger. 

1.  Gekwetste  militairen  van  het  vijandelijke  leger,  die  op  eene 
hulp-  ot  hoofd  verband  plaats  worden  aangebracht,  worden  aldaar  be¬ 
handeld  als  militairen  van  het  eigen  leger. 

Bereiken  de  eigen  troepen,  bij  het  terugtrekken  van  den  vijand, 
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eene  door  dezen  opgerichte  verbandplaats,  dan  wordt,  voor  zooveel 
zulks  zonder  nadeel  voor  den  dienst  bij  de  eigen  troepen  kan  ge¬ 
schieden,  aan  het  aldaar  aanwezige  personeel  hulp  en  bijstand 
verleend. 

In  geen  geval  mag  dat  personeel  in  zijne  verrichtingen  worden 
verhinderd  of  gestoord  ;  maar  evenmin  mag  worden  toegelaten  dat 
het  zich  verwijdert ,  alvorens  de  gekwetste  vijandelijke  militairen 
behoorlijk  zijn  verzorgd  en  in  hunne  verdere  verpleging  is  voorzien  , 
of  maatregelen  zijn  genomen  om  hen,  overeenkomstig  de  Dte  alinea 
van  Art.  6  der  Conventie  van  Genève  ,  aan  de  vijandelijke  voorposten 
over  te  geven. 

2.  Worden  gekwetste  vijandelijke  militairen,  die  zich  bevinden  op 
door  de  eigen  troepen  bezet  terrein  ,  of  die  op  eene  verbandplaats 
zijn  aangebracht  —  overeenkomstig  de  lste  alinea  van  Art.  6  der 
Conventie  van  Genève  —  aan  de  vijandelijke  voorposten  overgegeven, 
dan  wordt  daarbij  ,  voor  zooveel  noodig ,  hulp  verleend  ,  door  een 
detachement  ziekendragers  en  ziekenverplegers  ,  onder  bevel  van  een 
officier  van  gezondheid,  alsmede  met  ziekenkarren  of  ziekenwagens. 

Gekwetste  militairen  van  het  eigen  leger ,  die  door  den  vijand 
worden  overgegeven  ,  worden  op  gelijke  wijze  door  een  detachement 
van  de  troepen  of  van  eene  verbandplaatsafdeeling  afgehaald. 

3.  Op  de  hulp-  en  op  de  hoofdverbandplaatsen  —  en  door  het 
personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  het  algemeen  —  moeten 
vijandelijkheden  met  troepen  of  militairen  van  het  vijandelijke  leger, 
ten  strengste  worden  vermeden. 

Ingeval  de  onzijdigheid  van  eene  verbandplaats  of  van  bedoeld  personeel, 
niet  mocht  worden  geëerbiedigd,  behoort  het  personeel  van  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst  zich  ,  zoo  mogelijk  ,  te  wenden  tot  vijandelijke 
officieren  en  van  dezen  bescherming  voor  de  verbandplaats,  voor  de 
gekwetsten  en  voor  zich  zelf  in  te  roepen.  Alleen  indien  dergelijk 
beroep  onmogelijk  of  vruchteloos  is ,  zijn  ,  uitsluitend  tot  zelfver¬ 
dediging ,  maatregelen  van  geweld  geoorloofd. 

4.  Lichtgekwetsten  en  andere  militairen,  die  op  eene  verbandplaats 
in  het  bezit  zijn  van  hunne  wapenen  ,  mogen ,  tot  handhaving  der 
orde ,  met  politiedienst  worden  belast ;  maar  in  geen  geval  mag  hun 


de  bewaking  of  verdediging  der  verbandplaats  tegen  den  vijand 
worden  opgedragen. 

§  46.  Afzoeken  van  liet  slagveld. 

Ten  einde  zekerheid  te  hebben,  dat  geene  gekwetsten  hulpeloos 
op  het  slagveld  achterblijven,  moet,  na  het  eindigen  van  het  gevecht, 
steeds  eene  zorgvuldige  afzoeking  plaats  hebben ,  over  de  geheele  uit¬ 
gestrektheid  van  het  terrein  ,  waarop  de  strijd  is  gevoerd. 

Deze  maatregel ,  waarvan  de  uitvoering  door  den  chef  van  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst  icordt  geregeld  en  nagegaan ,  mag  nimmer  worden 

VERZUIMD. 

Daartoe  begeven  zich  de  noodige  ziekendragers,  ziekenverplegers 
en  officieren  van  gezondheid  van  de  hulp-  en  hoofdverbandplaatsen, 
met  voertuigen  en  brancards  en,  bijaldien  de  duisternis  mocht  invallen , 
voorzien  van  lantaarns ,  fakkels  of  andere  lichttoestellen ,  in  ploegen 
afgedeeld  naar  het  gevechtsveld  en  overtuigen  zij  zich,  of  er  onder  de 
aldaar  liggenden  nog  in  leven  zijn ,  en  of  ook  wellicht  in  boschperceelen , 
achter  struiken  ,  in  greppels ,  enz.,  gekwetsten  zijn  neergevallen. 

In  geval  van  twijfel  of  een  gevallene  nog  leeft ,  beslist  een 
officier  van  gezondheid  over  het  al  dan  niet  medevoeren. 

§  47.  Opheffing  der  verbandplaatsen. 

1 .  De  hulpverbandplaatsen  worden ,  na  het  eindigen  van  het  ge¬ 
vecht,  niet  opgeheven,  alvorens  alle  gekwetsten  die  aldaar  aanwezig 
zijn  of  nog  mochten  aankomen ,  naar  de  hoofd  verbandplaats  ver¬ 
zonden  zijn. 

Zoodra  dit  het  geval  is,  wordt  het  materieel  verzameld,  gereinigd 
en  in  orde  gebracht ,  en  keert  het  personeel  terug  naar  de  troepen 
waartoe  het  behoort;  tenzij  ingevolge  punt  19  van  \  39  eenig  per¬ 
soneel  moet  achterblijven,  om  alsnog  tijdelijk  te  voorzien  in  de  ver¬ 
zorging  van  de  onvervoerbare  zwaar  gewonden. 

De  officieren  van  gezondheid  die,  ingevolge  punt  1  van  §  40  en 
$  43  ter  versterking  naar  de  hoofdverbandplaats  mochten  zijn  ge¬ 
zonden,  blijven  aldaar  werkzaam  tot  hun  bijstand  kan  worden  gemist. 

Voor  zooveel  nog  materieel  (ziekenkarren ,  brancards ,  enz.)  in  ge¬ 
bruik  is  voor  het  transport  naar  de  hoofdverbandplaats,  moet  dit  van 
daar,  zoodra  het  gemist  kan  worden,  eveneens  naar  de  troepen  terug 
gezonden  worden. 


101 


2.  De  hoofd verbandplaats  blijft ,  ook  na  het  eindigen  van  het  gevecht, 
in  werking,  tot  alle  gekwetsten  geholpen  en  voor  zooveel  mogelijk 
weggevoerd  zijn. 

Daarna  worden  het  materieel ,  de  instrumenten ,  brancards ,  enz., 
zorgvuldig  gereinigd  en  ingepakt,  en  verzamelt  iedere  sectie  der  ver- 
bandplaatsafdeeling  haar  personeel  en  materieel ,  om  zich  naar  de 
aangewezen  bestemming  te  begeven 

Personeel  dat  tot  verzorging  van  onvervoerbare  lijders  moet  achter- 
blijven,  voegt  zich  zoodra  de  omstandigheden  het  toelaten  bij  zijne 
sectie. 

3.  Na  de  opheffing  der  verbandplaatsen  wordt ,  zoowel  bij  de 
troepen  als  bij  de  verbandplaatsafdeelingen  ,  ten  spoedigste  gezorgd 
voor  de  aanvulling  van  het  materieel ,  de  hei  stelling  van  beschadigd 
materieel ,  de  voorziening  in  de  behoefte  aan  verband  en  andere 
benoodigdheden ,  het  slijpen  van  instrumenten ,  enz. ,  ten  einde , 
binnen  zoo  kort  mogelijken  tijd  ,  wederom  volkomen  gereed  te  zijn 
om  aan  alle  eischen  van  den  dienst  te  voldoen. 

§  48.  Begraven  van  lijken. 

Bij  het  begraven  van  de  gesneuvelde  militairen  en  van  de  op  de 
verbandplaatsen  overledenen  —  waartoe  detachementen  van  de  troepen 
worden  gecommandeerd  of  wel  ziekendragers  of  burgerwerklieden 
worden  bestemd  —  moet  steeds  een  officier  van  gezondheid  tegenwoordig 
zijn  ,  tot  het  constateeren  van  den  dood  van  iederen  overledene,  het 
aanteekeneu  van  de  hij  punt  12  van  §  16  vermelde  opgaven,  en  tot  het 
voorschrijven  en  doen  uitvoeren  van  de  noodig  geoordeelde  maatregelen 
tot  ontsmetting. 

§  49.  Verpleging  van  liet  personeel  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst. 


De  chefs  der  verbandplaatsen  zorgen  ook  voor  voldoende  ver¬ 
pleging  van  het  aldaar  werkzame  personeel  van  den  Geneeskundigen 
Dienst. 
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§  50.  Gevechtsberichten. 

De  als  chef  van  eene  hulpverbandplaats  of  van  eene  hoofdverbandplaats 
opgetreden  officieren  van  gezondheid  ,  zenden ,  zoodra  mogelijk  na 
het"  gevecht,  aan  den  betrokken  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
een  gevechtsbeTicht ,  ingericht  volgens  Model  N°.  10. 

De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  stellen,  met  gebruikmaking 
van  de  gegevens  vervat  in  de  bij  hen  inkomende  gevechtsberichten, 
een  algemeen  gevechtsbei'iclii —  mede  ingericht  volgens  Model  N°.  10  op, 
en  zenden  dit,  zoo  spoedig  mogelijk,  aan  den  commandant  dei  divisie 
of  zelfstandige  brigade. 

Laatstbedoelde  autoriteit  zendt  dat  stuk-,  na  kennisneming  en  na 
het  voor  gezien  te  hebben  onderteekend,  aan  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  te  Velde. 

§  51.  De  veldhospitalen. 

BESTEMMING. 

1.  Het  veldhospitaal  eener  divisie  is  in  de  eerste  plaats  bestemd 
om  in  de  nabijheid  van  het  slagveld  te  voorzien  in  de  behandeling 
en  verpleging  van  gewonden. 

Overigens  kunnen  de  veldhospitalen  geheel  of  ten  deele  in  werking 
worden  gebracht  tot  het  opnemen  van  zieken  in  kantonnementen , 
kampen  of  bivaks,  in  het  algemeen  daar,  waar  de  omstandigheden 
vorderen  dat  verplegingsruimte  worde  beschikbaar  gesteld  of  uitgebreid. 

2.  Voor  zooveel  het  personeel  en  het  materieel  der  veldhospitalen 
voor  zijne  eigenlijke  bestemming  — den  hospitaaldienst  —  kan  worden 
gemist ,  kan  het  gedurende  een  gevecht  worden  gebezigd  tot  verster¬ 
king  der  hoofdverbandplaatsen ,  en  na  het  gevecht  en  in  tijden  van 
rust  ot  stilstand  in  de  opera  tien ,  voor  den  dienst  der  evacuatie  van 
zieken  en  gewonden. 

OPRICHTING. 

d.  De  chet  van  den  Geneeskundigen  Dienst  eener  divisie  doet, 
zoodra  hem  de  noodzakelijkheid  daarvan  blijkt,  aan  den  divisie-com- 
mandant  het  voorstel  om  tot  de  oprichting  van  het  veldhospitaal 
te  doen  overgaan. 

Hierbij  geldt  het  bepaalde  bij  punt  1  van  §  16  en  bij  de 
punten  7  en  8  van  §  27. 
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4.  In  verband  met  de  voorgenomen  of  in  uitvoering  zijnde  oorlogs¬ 
handelingen  moet  —  wanneer  de  te  verwachten  gewonden  van  de 
verbandplaatsen  niet  rechtstreeks  naar  bestaande  ziekeninrichtingen 
kunnen  worden  vervoerd  —  tot  het  in  werking  brengen  van  het 
veldhospitaal  zóó  tijdig  worden  overgegaan,  dat  de  geregelde  ver¬ 
pleging  der  gewonden  steeds  behoorlijk  verzekerd  zij. 

Wordt  besloten  tot  het  ter  verdediging  inrichten  van  eene  stelling, 
dan  moet  aanstonds  worden  overwogen  of  de  oprichting  van  het 
veldhospitaal  noodzakelijk  is  en  zoo  ja,  waar  het  moet  worden  ge¬ 
vestigd.  Zoodra  hieromtrent  is  beslist  wordt  tot  de  oprichting  over¬ 
gegaan  en  alles  voor  de  ontvangst  en  verpleging  der  gewonden 
voorbereid. 

Bij  aanvallende  ondernemingen  en  onverwachte  ontmoetingen  met 
den  vijand  wordt  —  zoo  noodig  —  het  bevel  tot  de  oprichting  ge¬ 
geven,  zoodra  te  voorzien  is  of  blijkt  dat  verliezen  van  beteekenis 
zullen  worden  geleden. 

5.  Voor  de  keuze  van  de  plaats  voor  het  veldhospitaal,  gelden  de 
regelen  van  de  Vijfde  Afdeeling  van  dit  Voorschrift,  met  inachtneming 
voorts  van  het  navolgende: 

a.  het  veldhospitaal  moet  zich  zoo  dicht  bij  de  hoofdverband- 
plaats  bevinden,  als  met  de  eischen  voor  de  inrichting  is  overeen 
te  brengen ;  in  ieder  geval  moet  het  volkomen  buiten  bereik  van 
het  vijandelijk  vuur  gelegen  zijn ; 

b.  als  regel  moet  worden  aangenomen  het  veldhospitaal  in  gebouwen 
of  particuliere  woningen  te  vestigen;  daarbij  moet  men  opeenhooping 
van  een  groot  getal  lijders  onder  één  dak  vermijden  en  omgekeerd 
zorgen  dat  de  goede  verpleging  niet  door  verspreiding  der  lijders  over 
een  te  groot  getal  gebouwen  wordt  belemmerd  ; 

c.  het  veldhospitaal  moet,  voor  het  transport  der  zieken  en  gekwetsten 
naar  achterwaarts  gelegen  ziekeninrichtingen,  in  de  onmiddellijke 
nabijheid  van  kunst- ,  spoor-  of  waterwegen  gelegen  zijn ;  terwijl 
goede  wegen  van  daar  naar  de  hoofdverbandplaats  moeten  leiden ; 

d.  in  de  nabijheid  van  het  veldhospitaal  moet  voldoende  ruimte 
beschikbaar  zijn  voor  het  oprijden  der  voertuigen ,  die  de  gekwetsten 
aan-  en  afvoeren  ; 

e.  tengevolge  van  de  indeeling  in  twee  sectiën,  kan,  in  verband 
met  militaire  eischen ,  desgevorderd  op  verschillende  punten  een  ge- 
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deelte  van  het  veldhospitaal  in  werking  worden  gebracht.  Ook  mdien 
de  plaatselijke  toestand  niet  toelaat  het  geheele  veldhospitaal  op  het¬ 
zelfde  punt  of  in  dezelfde  localiteit  te  vestigen ,  kan  tot  eene  splitsing 
in  afzonderlijke  sectiën  worden  overgegaan. 

INRICHTING. 

6.  Zoodra  de  localiteit  is  aangewezen  waar  het  veldhospitaal  zal 
worden  gevestigd,  begeeft  het  daartoe  behoorende  personeel  zich  met 
het  materieel  ten  spoedigste  derwaarts  en  wordt  onmiddellijk,  c.  q. 
in  verband  met  de  reeds  door  den  chef  van  het  veldhospitaal  ge¬ 
troffen  voorbereidingen,  tot  de  inrichting  overgegaan. 

7.  De  chef  van  het  veldhospitaal  geeft  de  bestemming  der  ver¬ 
schillende  huizen  en  lokalen  aan. 

Bij  ieder  veldhospitaal  wordt,  behalve  een  lokaal  voor  aankomst , 
een  afzonderlijk  verhand-  en  operatie-lokaal  aangewezen.  Worden 
meerdere  huizen,  bijv.  een  huizengroep,  tot  veldhospitaal  ingericht, 
dan  wordt  één  huis ,  liefst  in  het  midden  der  groep  gelegen , 
tot  afdeeling  voor  aankomst  bestemd.  Dat  huis  kan  tevens  dienen 
voor  de  overige  algemeene  diensten  (apotheek,  bureel,  magazijn,  enz.). 

Op  ieder  der  huizen  worden,  duidelijk  zichtbaar,  een  volgnummer, 
de  bestemming  en  het  aantal  bedden  aangegeven. 

8.  Bij  gebrek  aan  voldoende  localiteit  worden  de  hospitaaltenten 
opgeslagen,  die  daartoe  in  tijds  per  telegram  uit  de  magazijnen 
voor  den  Geneeskundigen  Dienst  moeten  worden  ontboden.  Bij  de 
inrichting  van  het  veldhospitaal  worden  voorts  allereerst  maatregelen 
genomen  voor  de  ligging  der  lijders,  door  het  aanvoeren  of  requireeren 
van  matrassen,  bedden,  stroozakken,  ligstroo ,  dekens,  enz.,  en  zoo 
noodig,  door  het  doen  aanmaken  van  nood-veldbedden.  (Zie  Tiende 
Afdeeling  en  plaat  2,  fig.  4  en  5.) 

\oorts  wordt  ten  spoedigste  gezorgd  voor  de  aanwezigheid  van 
goed  water  en  wordt  de  gelegenheid  nagegaan  ,  en  zoo  noodig  ver¬ 
beterd  of  gemaakt,  om  eten  te  bereiden.  Voor  zoover  de  levensmid¬ 
delen  niet  door  de  zorg  van  de  intendance  kunnen  worden  verstrekt, 
ttoidt  in  de  behoefte  daaraan  door  aankoop  of  requisitie  ter  plaatse 
voorzien. 

Eindelijk  moeten  in  tijds  maatregelen  worden  genomen  om  de  lokalen , 
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tenten,  enz.,  bij  het  invallen  van  de  duisternis  voldoende  te  kunnen 
verlichten.  , 

Is  het  personeel  ontoereikend  om  de  inrichting  van  het  veld¬ 
hospitaal  met  voldoenden  spoed  te  doen  geschieden,  dan  worden 
daartoe  door  den  chef  van  het  hospitaal  burgerwerklieden  in  dienst 
genomen  of  gerequireerd. 

9.  Zoodra  het  veldhospitaal  voor  de  ontvangst  der  lijders  is  inge- 
r-icht,  wordt  daarvan  bericht  gezonden  aan  den  divisie-commandant, 
alsmede  aan  den  dirigeerenden  officier  van  gezondheid  der  lste  klasse 
in  het  betrokken  district  voor  den  Geneeskundigen  Dienst.  (Zie  Vierde 
Afdeeling), 

Zijn  de  troepen  in  gevecht,  dan  wordt  ook  onverwijld  daarvan 
mededeeling  gedaan  aan  de  chefs  der  hoofd verbandplaatsen. 

In  dit  geval  worden,  voor  het  af  halen  van  gekwetsten,  door  het 
veldhospitaal  personeel  en  ziekenwagens  naar  de  verbandplaatsen 
gezonden. 

10.  Het  veldhospitaal  wordt  kenbaar  gemaakt  door  de  witte  vlag 
met  het  roode  kruis  en  de  nationale  vlag,  overeenkomstig  het 
bepaalde  bij  §  2;  bij  het  invallen  der  duisternis  bovendien  door  een 
roode  lantaarn. 

11.  De  chef  van  het  veldhospitaal  deelt  het  personeel  in  en  regelt 
den  dienst  daarvan. 

Hij  houdt  daarbij  steeds  rekening  met  de  verdeeling  van  het  veld¬ 
hospitaal  in  twee  sectiën ,  zoodat  zoolang  mogelijk  het  personeel  en 
materieel  van  éénzelfde  sectie  beschikbaar  moet  blijven  om  de  troepen 
te  kunnen  volgen. 

12.  Alle  gekwetsten  die  in  het  veldhospitaal  aankomen  worden  eerst  in 
het  lokaal  of  de  afdeeling  voor  aankomst  gebracht.  De  schrijver  of  de 
administrateur  houdt  de  noodige  aanteekeningen  (namen ,  voornamen, 
korpsen,  wapennummers,  familiebetrekkingen  en  andere  gegevens  tot 
herkenning),  omtrent  ieder  der  ingekomen  gekwetsten.  De  gelden 
en  de  goederen  van  waarde  worden  geïnventariseerd  en ,  van  den  naam 
van  den  eigenaar  voorzien ,  in  bewaring  genomen ;  een  en  ander  over¬ 
eenkomstig  de  bepalingen  van  de  Zesde  Afdeeling  van  dit  Voorschrift 
De  zieken  en  gekwetsten  worden  daarna  over  de  verschillende 
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lokalen  verdeeld;  lijders  aan  besmettelijke  ziekten  worden  afgezonderd 
gehouden.  » 

13.  De  hospitaaldienst  wordt  zooveel  mogelijk  in  overeenstemming 
met  dien  in  de  militaire  hospitalen  in  tijd  van  vrede  geregeld  en 
verricht. 


VERPLAATSING. 

u.  De  chef  van  het  veldhospitaal  moet  steeds  bedacht  zijn  op 
maatregelen  om  het  veldhospitaal,  op  het  bevel  van  den  divisie- 
commandant,  zoo  spoedig  mogelijk,  geheel  of  gedeeltelijk  te  kunnen 
verplaatsen  of  de  troepen  te  doen  volgen. 

Hij  blijft  er  evenwel  verantwoordelijk  voor,  dat  door  zoodanige 
verplaatsing  geen  nadeel  worde  toegebracht  aan  de  verpleging  der 
achterblijvende  lijders. 

Verder  moet  als  regel  worden  aangenomen  dat,  als  met  liet  oog 
op  de  verpleging  der  lijders  het  geheele  hospitaal  niet  verplaatst 
kan  worden,  de  twee  sectiën  achtereenvolgens  in  haar  geheel  den 
troep  volgen  en  dus  nooit  een  kleiner  gedeelte  wordt  opgebroken. 
(Zie  punt  10  van  §  27.)  „ 

De  dirigeerend  officier  van  gezondheid  der  le  klasse  in  het  be¬ 
trokken  district  voor  den  Geneeskundigen  Dienst,  tracht  zijnerzijds, 
door  snelle  evacuatie  of  wel  —  bijaldien  niet  alle  lijders  vervoerd 
kunnen  worden  —  door  toezending  van  personeel  en  materieel,  het 
veldhospitaal  zoo  spoedig  mogelijk  weder  geheel  of  gedeeltelijk  beschik¬ 
baar  te  doen  komen. 

Heeft  de  divisie  zich  inmiddels  verplaatst ,  dan  is  de  chef  van  het 
veldhospitaal  gehouden  zich  met  zijn  onderhebbend  personeel  en 
materieel,  zoodra  mogelijk  bij  de  divisie  aan  te  sluiten. 

15.  Wordt,  door  het  vooruitrukken  der  troepen ,  de  afstand  tusschen 
deze  en  het  veldhospitaal  zóó  groot,  dat,  naar  het  oordeel  van  den 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie,  het  vervoer  der 
zieken  en  gewonden  derwaarts  te  bezwaarlijk  wordt,  en  kan  het 
veldhospitaal  (of  eene  sectie  daarvan)  de  troepen  niet  volgen ,  dan 
doet  genoemde  chel  aan  den  divisie-commandant  het  voorstel  om  het 
veldhospitaal  (of  die  sectie)  uit  het  verband  der  divisie  ie  doen  treden. 
De  divisie-commandant  vraagt  daartoe  de  machtiging  van  den  Bevel¬ 
hebber  van  het  Veldleger,  op  wiens  last  die  ziekeninrichting  alsdan 
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gerekend  wordt  een  zelfstandig  tijdelijk  hospitaal  te  vormen.  (Zie 
punt  10  van  §  27.) 

De  chef  van  het  veldhospitaal  (of  van  de  bedoelde  sectie)  stelt  zich 
daarbij  onder  de  rechtstreeksche  orders  van  den  dirigeerend-officier 
van  gezondheid  der  le  klasse  in  het  betrokken  district  voor  den 
Geneeskundigen  Dienst. 

10.  Bijaldien  de  divisie  wordt  genoodzaakt  terug  te  trekken,  moet 
de  chef  van  het  veldhospitaal  trachten  tijdig  ook  het  veldhospitaal 
achterwaarts  te  verplaatsen  ,  en  daarbij  zooveel  mogelijk  lijders  mede 
te  voeren. 

Voor  zooveel  de  zieken  en  gewonden  niet  kunnen  worden  medege¬ 
nomen,  blijven  zij  ter  plaatse  achter  onder  de  zorg  van  het  noodige 
personeel  en  met  het  vereischte  materieel  van  het  veldhospitaal  en 
onder  bescherming  van  de  Conventie  van  Genève. 

Kan  het  veldhospitaal,  of  het  achtergebleven  gedeelte  daarvan, 
worden  opgeheven ,  dan  meldt  de  chef  van  het  personeel  zich  bij  den 
bevelhebber  der  vijandelijke  troepen  en  verzoekt  hij ,  op  grond  van 
Art.  3  der  Conventie  van  Genève  en  van  het  Additioneele  Art.  1 
dier  Conventie  —  zich  met  zijn  personeel  te  mogen  verwijderen. 

In  verband  met  Art.  4  der  Conventie  van  Genève  wordt  tevens 
verzocht  om  het  materieel  te  mogen  medenemen. 

Omtrent  het  tijdstip  van  vertrek  en  de  plaats  en  de  wijze  wyaarop 
de  overgave  aan  de  voorposten  der  eigen  troepen  zal  plaats  hebben, 
heeft  bedoeld  personeel  zich  te  gedragen  overeenkomstig  de  bepalingen, 
door  den  bevelhebber  der  vijandelijke  troepen  te  stellen. 


DERDE  AFDEELING. 


De  Geneeskundige  Dienst  in  de  liniën,  stellingen 
en  versterkte  plaatsen. 

EERSTE  HOOFDSTUK. 

PERSONEEL  EN  MATERIEEL. 


§  52.  Personeel. 

1.  Aan  het  hoofd  van  den  Geneeskundigen  dienst  in  elk  der  onder¬ 
scheidene  verdedigingsliniën  en  stellingen ,  staat  een  dirigeerend  officier 
van  gezondheid  der  lste,  2de  of  3de  klasse,  den  titel  voerende  van 

Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  —  ~  van . 

De  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  1ste  klasse  in  het 
1ste  en  in  het  2de  District  voor  den  Militairen  Geneeskundigen  Dienst, 
treden  respectievelijk  tevens  op  als  chef  van  dezen  Dienst  in  de 
Stelling  van  Amsterdam  en  in  de  Nieuwe  Hollandsche  Waterlinie.  (1) 

2.  Voor  zooveel  de  liniën  en  stellingen  in  groepen  zijn  verdeeld, 
staat  in  elke  groep  een  officier  van  gezondheid ,  met  den  titel  van 
Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  groep ,  aan  het  hoofd  van 
den  Geneeskundigen  Dienst. 

3.  In  vestingen  en  forten  staat  de  hoogst  of  oudste  in  rang  van  de 
officieren  van  gezondheid  aan  het  hoofd  van  den  Geneeskundigen  Dienst. 

Hij  voert  als  zoodanig  den  titel  van  Chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  de  vesting  of  het  fort. 

Bevindt  zich  in  de  versterkte  plaats  een  vast  militair  hospitaal , 
dan  is  de  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  tevens  chef  van  dat 
hospitaal. 


(1)  Zie  het  Koninklijk  Besluit  van  26  October  1885  ,  n°.  23. 
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4.  Aan  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  liniën  en 
stellingen  wordt,  voor  zooveel  noodig  en  voor  zooveel  daartoe  per¬ 
soneel  beschikbaar  is,  een  officier  van  gezondheid  der  lste  of  der 
2de  klasse  toegevoegd. 

Voorts  wordt,  door  den  commandant  der  linie  of  stelling,  een 
schrijver  te  zijner  beschikking  gesteld. 

5.  De  aanvankelijke  indeeling  van  officieren  van  gezondheid,  zieken¬ 
verplegers  en  ziekendragers  bij  de  bezettingen  der  verdedigingswerken, 
wordt  —  voor  iedere  versterkte  plaats  in  het  bijzonder  —  geregeld, 
in  verband  met  de  sterkte  der  bezetting,  de  mogelijkheid  van  insluiting 
door  den  vijand,  de  gelegenheid  tot  het  verplegen  van  zieken  en  ge¬ 
wonden  ,  enz. 

In  de  vestingen,  de  grootere  forten  en  in  werken  ,  die  blootgesteld  zijn 
aan  insluiting,  moeten  steeds  een  of  meer  officieren  van  gezondheid 
alsmede  eenig  verder  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  aan¬ 
wezig  zijn. 

In  forten  met  weinig  talrijke  bezetting,  die  niet  spoedig  ingesloten 
kunnen  worden,  zal  somwijlen  moeten  worden  volstaan  met  de  indeeling 
van  enkele  ziekenverplegers  en  ziekendragers  tot  het  verleenen  van 
de  eerste  hulp  aan  en  het  vervoer  van  zieken  en  gewonden,  terwijl 
verder  in  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  bezetting  wordt  voor¬ 
zien  door  op  nabijgelegen  punten  gestationeerde  officieren  van  gezond¬ 
heid,  ziekenverplegers  en  ziekendragers.  (Zie  punt  6.) 

Gedurende  den  loop  van  den  oorlog,  zal  de  vorenbedoelde  indeeling, 
in  verband  met  de  handelingen  des  vijands,  voor  zooveel  noodig^ 
wijzigingen  moeten  ondergaan;  meer  bepaald  om  te  zorgen  dat  de 
versterkte  plaatsen  die  krachtig  worden  aangevallen,  van  het  alsdan 
méér  benoodigde  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  voorzien 
worden.  (Zie  §  56  punt  7  en  g  66  punt  4.) 

6.  Ter  voorziening  in  den  Geneeskundigen  Dienst  in  verdedigings¬ 
werken  ,  als  bedoeld  in  de  derde  zinsnede  van  het  vorig  punt  en 
voorts  om  ook  het  personeel  en  materieel  in  de  overige  werken 
tijdelijk  te  kunnen  versterken  tot  het  verleenen  van  hulp  aan 
gewonden,  het  vervoeren  van  lijders,  enz.,  worden  in  de  hoofd¬ 
kwartieren  der  groepen  of  stellingen,  of  op  andere  daartoe  geschikte 
punten,  verbandplaatsafdeelingen  gestationneerd,  bestaande  uit  officieren 
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van  gezondheid,  ziekenverplegers  en  ziekendragers  (1)  en  voorzien  van 
ziekenkarren  of  ziekenwagens ,  schuiten  tot  ziekenvervoer,  brancards 
en  verder  benoodigd  materieel. 

De  sterkte  en  de  standplaatsen  dier  afdeelingen,  worden  voor  elke 
linie  en  stelling  in  het  bijzonder  bepaald. 

7  Voor  zooveel  zulks  in  verband  met  de  vestiging  van  ver- 
bandplaatsafdeelingen  nog  noodig  is ,  worden  overigens  ook  op 
andere  punten  in  de  liniën  en  stellingen,  ziekenkarren  ,  ziekenwagens 
of  schuiten  tot  ziekenvervoer,  met  het  noodige  personeel,  paarden, 
enz. ,  gestationneerd  ,  tot  het  overbrengen  van  zieken  en  gewonden  uit 
de  versterkte  plaatsen  naar  de  ziekeninrichtingen. 

§  53.  Localiteit  voor  ziekenverpleging. 

1.  In  elke  versterkte  plaats  moet  gelegenheid  bestaan  tot  het,  zij 
het  ook  tijdelijk,  verplegen  van  zieken  en  gewonden. 

Is  in  de  versterkte  plaats  geen  vast  militair  hospitaal  aanwezig, 
dan  wordt,  bij  het  bepalen  van  het  aantal,  de  grootte  en  de  inrich¬ 
ting  der  voor  dit  doel  te  bestemmen  lokalen,  in  de  eerste  plaats 
rekening  gehouden  met  de  omstandigheid  of  de  versterking  al  dan 
niet  aan  spoedige  insluiting  door  den  vijand  blootstaat,  en  voorts 
met  de  sterkte  der  bezetting. 

In  werken,  the  aan  insluiting  zijn  blootgesteld,  moeten  de  noodige 
lokalen,  het  vereischte  materieel,  medicijnen,  verband,  enz.  aanwezig 
zijn,  om  zieken  en  gewonden  —  ten  getale  van  ongeveer  10°/o  van 
de  sterkte  der  bezetting  —  blijvend  te  kunnen  behandelen  en  verplegen. 

In  werken  die  niet  spoedig  kunnen  worden  ingesloten  en  van  waar 
de  zieken  en  gewonden  mitsdien  geregeld  kunnen  worden  weggevoerd, 
moeten  niettemin  een  of  meer  lokalen  en  het  verder  benoodigde  voor¬ 
handen  zijn,  zoowel  tot  het  verleenen  van  de  eerste  hulp  aan  ge¬ 
kwetsten,  als  tot  het  tijdelijk  opnemen  der  lijders  in  afwachting  van 
de  gelegenheid  tot  evacuatie  en  tot  het  voorzien  in  de  verpleging 
van  zwaargewonden  ,  die  niet  kunnen  worden  vervoerd. 

2.  In  vestingen  en  groote  forten  worden  ,  zoo  noodig ,  —  behalve 

'J  ’  Me  hieromtrent  het  Voorschrift,  vastgesteld  bij  de  beschikking  van  den 
Minister  van  Oorlog,  dd.  23  Juli  1884,  He  Afd,  n°.  91  (Bijlage  n°.  3). 
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de  lokalen  voor  ziekenverpleging  —  op  geschikte  punten  afzonderlijke 
verbandlokalen  ingericht ,  tot  het  verleenen  van  de  eerste  hulp  aan 
gewonden.  (Zie  §  64  punt  10). 

3.  Voor  zooveel  de  zieken  en  gewonden  die  uit  de  versterkte 
plaatsen  worden  weggevoerd ,  niet  rechtstreeks  kunnen  worden  op¬ 
genomen  in  nabijgelegen  vaste  militaire-  of  burgerziekeninrichtingen  , 
worden  voor  dat  doel  tijdelijke  hospitalen  (1)  in  de  nabijheid  der 
linie  of  stelling  opgericht.  In  deze  hospitalen  kunnen  tevens  worden 
opgenomen  zieken  en  gewonden  van  troepen,  welke  niet  tot  de  be¬ 
zettingen  der  verdedigingswerken  behooren,  doch  die  in  de  linie  of 
stelling  ter  bewaking  of  verdediging  dienst  doen,  alsmede  van  troepen 
van  het  Veldleger,  die  tijdelijk  in  of  nabij  de  linie  of  stelling  ver¬ 
blijf  houden. 

4.  De  tijdelijke  hospitalen,  in  het  vorig  punt  bedoeld,  staan  onder 
toezicht  of  c.  q.  onder  rechtstreeksch  beheer  van  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  in  de  betrokken  stelling,  linie  of  groep. 

Reeds  in  vredestijd  moeten  de  aangewezen  chefs  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  in  de  liniën  en  stellingen  aan  de  commandanten  dier 
liniën  of  stellingen  voorstellen  doen,  betreffende  de  plaatsen,  waar 
dergelijke  tijdelijke  hospitalen  zullen  worden  opgericht.  Daarbij  wordt 
rekening  gehouden  met  de  bepalingen  van  de  Vijfde  Afdeeling  van 
dit  Voorschrift. 

Omtrent  de  voorziening  in  het  geneeskundig  en  verder  personeel 
doen  zij,  eveneens  in  vredestijd,  voorstellen  aan  den  Inspecteur  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht,  waarbij  als  regel  moet 
gelden ,  dat  aan  het  hoofd  van  elk  tijdelijk  hospitaal  een  officier 
van  gezondheid  der  l8te  of  2de  klasse  wordt  gesteld. 

§  54.  Materieel. 

1.  Ter  voorziening  in  de  behoefte  aan  instrumenten,  medicijnen, 
verbandmiddelen  ,  enz. ,  worden  de  versterkte  plaatsen  uitgerust  met 
medicijn-  en  verbandkisten ,  eenen  voorraad  van  die  behoeften  inhoudende. 

Voor  elk  der  kleinere  werken  wordt  één  zoodanige  kist,  voor 

(1)  De  hierbedoelde  vaste  of  tijdelijke  hospitalen  iD  de  verdedigingsliniën  en 
stellingen  ,  zijn  in  dit  Voorschrift  aangeduid  met  den  naam  van  „hospitalen  der 
eerste  linie." 
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elke  vesting  en  voor  elk  der  grootere  forten  wordt  een  stel  van 
drie  kisten  beschikbaar  gesteld. 

2.  Voor  zooveel  noodig  worden  ook  de  verbandplaatsafdeelingen 
voorzien  van  medicijn-  en  verbandkisten,  als  bedoeld  in  het  vorig  punt. 

3.  In  elke  versterkte  plaats  moet  voorts  aanwezig  zijn  een  zoodanig 
aantal  brancards,  helpzeelen ,  operatietafels,  nachtlegergoederen , 
ustensiliën  en  verdere  voor  de  behandeling  en  verpleging  van  zieken 
en  gewonden  benoodigde  voorwerpen,  als,  in  verband  met  de  sterkte 
der  bezetting  en  de  gelegenheid  tot  ziekenverpleging  noodig  is  te  achten. 

4  Alle  bij  de  bezettingstroepen  ingedeelde  officieren  van  gezondheid, 
zijn  uitgerust  met  de  lederen  tasch ;  zij ,  die  —  als  behoorende  tot  de 
hoofdkwartieren  der  liniën,  stellingen  en  groepen  alsmede  tot  de  ver¬ 
bandplaatsafdeelingen  —  bereden  zijn,  zijn  bovendien  voorzien  van 
de  sacoches,  een  en  ander  als  bedoeld  bij  punt  1  van  §  12. 

Overigens  worden  de  ziekenverplegers  bij  de  verbandplaatsafdeelingen, 
voor  zooveel  noodig,  uitgerust  met  de  verbandtasch  en  de  water- 
flesch  ,  mede  bedoeld  bij  punt  1  van  §  12. 

5.  Omtrent  de  ziekenkarren  en  de  ziekenwagens,  ingedeeld  bij  de 
liniën  en  stellingen,  gelden  de  punten  4  en  7  van  §  12. 

§  55.  Algemeene  bepalingen, 

1 .  De  sterkte  en  de  indeeling  van  het  personeel ,  de  uitrusting  met 
materieel,  enz.,  worden  voor  de  onderscheidene  liniën,  stellingen  en 
versterkte  plaatsen  in  het  bijzonder  bepaald,  bij  de  vaststelling  van 
de  daaromtrent  door  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der 
l8te  klasse  in  de  districten  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  te  maken 
ontwerpen  (1). 

2.  Voor  zooveel  in  den  vétérinairen  dienst  bij  de  bezettingstroepen 
niet  door  militaire  paardenartsen  kan  worden  voorzien ,  worden  door 
de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  liniën  en  stellingen 
voor  de  behandeling  van  de  zieke  paarden  overeenkomsten  aangegaan 
met  burger-veeartsen. 


(1)  Zie  de  Instructie  voor  deze  autoriteiten. 


TWEEDE  HOOFDSTUK. 


BIJZONDERE  BEPALINGEN  OMTRENT  DEN  WERKKRING  EN  DE 
DIENSTVERHOUDING  VAN  HET  PERSONEEL. 


§  56.  De  Chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de 
liniën  en  stellingen.  (1) 

1.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  eene  linie  of  stelling 
heeft,  overeenkomstig  het  bepaalde  bij  punt  3  van  §  5  van  dit 
Voorschrift,  onder  zijn  rechtstreeksch  gezag:  de  chefs  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  in  de  groepen  (die  c.  q.  tevens  optreden  als 
chefs  der  verbandplaatsafdeelingen)  of,  voor  het  geval  de  linie  of 
stelling  niet  in  groepen  is  verdeeld,  de  chefs  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  de  versterkte  plaatsen. 

2.  Hij  behandelt,  zoo  hem  geen  officier  van  gezondheid  is  toege¬ 
voegd,  persoonlijk  de  zieken  en  gewonden  tot  het  hoofdkwartier  der 
linie  of  stelling  behoorende. 

3.  Hij  wijdt  zijne  bijzondere  zorg  aan  de  maatregelen  tot  het  ver- 
leenen  van  eene  doeltreffende  eerste  hulp  aan  gekwetsten. 

4-.  Hij  vraagt,  zoo  menigmaal  hij  zulks  noodig  acht,  aan  zijnen 
militairen  chef  machtiging  om  zich  van  het  hoofdkwartier  te  verwijde¬ 
ren,  tot  het  instellen  van  een  onderzoek  naar  de  verpleging  en  den 
gezondheidstoestand  der  bezettingstroepen  en  den  gang  van  den  genees- 


(1)  Onder  bezettingstroepen  worden  in  dit  Voorschrift  verstaan,  zoowel  de 
bezettingen  van  versterkte  plaatsen,  als  troepen  welke  tot  bewaking  of  verdediging  in 
de  linie  of  stelling  dieust  doen  en  onder  de  bevelen  van  den  commandant  der  linie 
of  stelling  zijn  geplaatst. 
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kundigen  dienst  of  tot  het  houden  van  inspectiën  over  de  ziekeninrich- 
tingen  in  de  linie  of  stelling. 

5.  Hij  overtuigt  zich  van  de  goede  behandeling  en  verzorging  der 
lijders  in  de  hospitalen  en  ziekenlokalen  en  van  de  behoorlijke  rege¬ 
ling  van  den  dienst  in  die  inrichtingen. 

Hij  waakt  er  voor  dat  in  de  vaste  of  tijdelijke  hospitalen  der 
eerste  linie,  steeds  tijdig  ruimte  voorhanden  zij  tot  het  opnemen  van 
nieuwe  lijders  en  dat  overvulling  daarvan  worde  voorkomen  of  niet 
dan  zeer  tijdelijk  plaats  hebbe. 

Hij  stelt  overeenkomstig  de  bepalingen  in  de  Vierde  Afdeeling  van 
dit  Voorschrift  vervat,  de  vereischte  orde  op  de  evacuatie  der  lijders 
uit  de  vaste  en  tijdelijke  hospitalen  der  eerste  linie,  naar  meer 
achterwaarts  gelegen  ziekeninrichtingen 

6.  Hij  vestigt  ook  in  het  bijzonder  zijne  aandacht  op  den  gezond¬ 
heidstoestand  van  de  bevolking  in  de  landstreek  alwaar  de  linie  of 
stelling  gelegen  is  en  op  dien  van  de  inwoners  van  vestingen ;  voorts 
op  de  inrichting  van  hospitalen  en  ziekenlokalen  in  de  versterkte 
plaatsen ,  de  ligging  van  begraafplaatsen ,  het  begraven  der  lijken  en 
den  afvoer  van  faecaliën. 

Zijne  bevindingen  omtrent  een  en  ander,  zoowel  bij  persoonlijk 
onderzoek,  als  door  de  rapporten  der  chefs  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  de  groepen  en  versterkte  plaatsen  ,  brengt  hij  zoo  noodig 
met  bijvoeging  zijner  voorstellen  ter  zake,  ter  kennis  van  den  com¬ 
mandant  der  linie  of  stelling  en  van  den  Inspecteur  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  der  Landmacht. 

7.  Wanneer  het  te  voorzien  is  dat  eenig  verdedigingswerk,  tot  de 
linie  of  stelling  behoorende,  door  den  vijand  zal  worden  ingesloten, 
doet  hij ,  na  bekomen  last  van  den  commandant  der  linie  of  stelling, 
maatregelen  nemen  om  ten  spoedigste  het  personeel,  het  materieel 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  den  voorraad  genees-  en  verband¬ 
middelen  in  dat  werk  zoodanig  aan  te  vullen  dat ,  bij  het  verbreken 
van  de  gemeenschap ,  de  behoorlijke  uitoefening  van  den  geneeskundigen 
dienst  ten  volle  verzekerd  zij. 

Daarbij  moet  als  regel  worden  aangenomen  dat  in  elk  zelfstandig 
verdedigingswerk,  bij  de  insluiting  o.  a.  minstens  één  officier  van 
gezondheid  aanwezig  moet  zijn. 


8.  Hij  beslist  op  de  aanvragen  om  binnenlandsch  verlof  voor 
koi  tei  dan  15  dagen  van  de  subalterne  officieren,  de  onderofficieren 
en  minderen  van  zijn  dienstvak,  in  de  linie  of  stelling  ingedeeld. 

Bij  die  beslissing  moet  de  regel  gelden ,  dat  aan  personeel  ingedeeld 
in  eene  versterkte  plaats,  zoolang  de  staat  van  oorlog  duurt,  slechts 
bij  hooge  uitzondering  en  op  grond  van  ernstige  en  dringende  redenen  , 
en  zoolang  de  staal  van  beleg  dn urt ,  in  geen  geval  verlof  wordt  verleend. 

De  aanvragen  worden  door  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
in  de  versterkte  plaatsen  en  in  de  groepen ,  voorzien  van  consideratiën 
en  advies  van  den  betrokken  militairen  chef,  aan  hem  toegezonden. 

Van  het  verleenen  van  verlof  aan  officieren  rapporteert  hij  aan 
zijnen  geneeskundigen  en  aan  zijnen  militairen  chef. 

9.  Hij  dient  zijn  militairen  chef  van  raad  nopens  de  aanvragen  om 
verlof  van  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid.  Hij  regelt  de 
voorloopige  waarneming  der  betrekkingen  bekleed  door  de  dirigeerende 
officieren  van  gezondheid ,  ingeval  die  betrekkingen  door  ziekte  of 
ontstentenis  onvervuld  zijn. 

10.  Hij  waakt  er  voor  dat  bij  de  bezettingstroepen,  de  verband- 
plaatsafdeelingen  en  de  ziekeninrichtingen  in  de  linie  of  stelling, 
steeds  het  noodige  materieel  van  den  geneeskundigen  dienst  voor¬ 
handen  zij  en  dat  te  rechter  tijd  aanvragen  tot  aanvulling  der  uitrusting 
worden  gedaan. 

Hij  overtuigt  zich  dat  het  materieel  met  de  vereischte  zorg  worde 
onderhouden. 

11.  Hij  overtuigt  zich  dat  het  personeel  ziekenverplegers  en  zieken¬ 
dragers,  overeenkomstig  het  bepaalde  bij  §  3,  voor  zooveel  mogelijk, 
behoorlijk  wordt  geoefend  en  voorbereid,  in  verband  met  de  eischen 
van  den  dienst  bij  de  bezettingstroepen. 

12.  In  het  archief  van  den  aangewezen  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  eener  linie  of  stelling,  moet  reeds  in  tijd  van  vrede  voorhanden 

zÜn  : 

a.  eene  sterktelijst  van  het  in  de  linie  of  stelling  ingedeelde  perso¬ 
neel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  met  aanteekeningen  omtrent  de 
leden  van  dat  personeel,  die  eventueel  nuttig  kunnen  zijn;  benevens 
de  indeeling  van  dat  personeel  over  de  verschillende  groepen  en 
versterkte  plaatsen. 
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b.  eene  opgave  van  de  gebouwen  of  lokalen,  die  in  de  versterkte 
plaatsen ,  tot  de  linie  of  stelling  behoorende ,  voor  den  Geneeskundigen 
Dienst  zijn  aangewezen ,  met  aanteekeningen  aangaande  eene  daar¬ 
omtrent  gehouden  inspectie; 

c.  een  staat  van  uitrusting  aan  materieel  voor  den  Geneeskun¬ 
digen  Dienst  met  aanduiding  waar  dit  in  of  buiten  de  werken  is 
opgelegd ; 

d.  eene  opgave  van  de  militaire  of  burgerziekeninrichtingen  in  de 
onmiddellijke  nabijheid  der  linie  of  stelling  gelegen  met  aanduiding  van 
het  aantal  beschikbare  bedden  ; 

e.  eene  opgave  van  de  gebouwen  of  localiteiten  achter  de  linie  of 
stelling,  die  tot  tijdelijke  hospitalen  zullen  worden  ingericht  of  van 
de  plaatsen  waar  dergelijke  inrichtingen  moeten  worden  gevestigd  , 
(barakken  of  tenten); 

f.  eene  aanwijzing  der  plaatsen  waar  de  verbandplaatsafdeelingen 
zullen  worden  gevestigd ; 

f).  een  ontwerp  van  de  wijze  waarop  de  Geneeskundige  Dienst  in 
de  linie  of  stelling  zal  worden  geregeld; 

h.  een  exemplaar  van  dit  Voorschrift  (1); 

i.  een  exemplaar  van  de  Instructie  voor  Vesting-  en  Fortcomman- 
danten  (1); 

k.  een  exemplaar  van  de  Wet  tot  bestrijding  van  besmettelijke 
ziekten  (1) ; 

l.  het  dagboek  en  de  registers  bedoeld  in  punt  18  van  §  5. 

De  wijze  waarop  de  vorenvermelde  gegevens  —  voor  zooveel 
noodig  —  moeten  worden  verkregen ,  is  aangegeven  in  de  In¬ 
structie  voor  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  Ie 
klasse  in  de  districten  voor  den  Geneeskundigen  Dienst. 

13.  Ingeval  van  ziekte  of  ontstentenis  van  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  in  eene  linie  of  stelling,  wordt  de  dienst 
tijdelijk  waargenomen  door  den  hoogst  of  oudst  in  rang  zijnde  der 
tot  de  bezettingstroepen  behoorende  officieren  van  gezondheid.  Is 
deze  niet  dadelijk  in  de  standplaats  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  der  linie  of  stelling  aanwezig,  dan  wordt  de  dienstcorrespon- 


(1)  Wordt  verstrekt  van  wege  het  Departement  van  Oorlog. 
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dentie,  op  zijn  last ,  gevoerd  door  den  officier  van  gezondheid,  toe¬ 
gevoegd  aan  bedoelden  chef. 

§  57.  Personeel  toegevoegd  aan  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  in  eene  linie  of  stelling. 

Ten  aanzien  van  den  dienst  van  den  officier  van  gezondheid  en 
het  overige  personeel,  c.  q.  toegevoegd  aan  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  in  eene  linie  of  stelling,  geldt  het  bepaalde  bij 
§  tl  van  dit  Voorschrift,  voor  het  personeel  toegevoegd  aan  den 
chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  velde. 

§  58.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  eene  groep. 

1.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  eene  groep  heeft, 
overeenkomstig  het  bepaalde  bij  punt  3  van  §  5,  onder  zijn  recht- 
streeksch  gezag  :  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  tot 
de  groep  behoorende  versterkte  plaatsen,  of,  ingeval  er  in  de  groep 
slechts  één  officier  van  gezondheid  mocht  zijn  ingedeeld,  het  personeel 
voor  den  Geneeskundigen  Dienst  tot  de  bezettingen  dier  versterkte 
plaatsen  behoorende. 

Hij  staat  c.  q.  aan  het  hoofd  van  de  verbandplaatsafdeeling  in  de 
groep  gestationneerd. 

2.  Hij  regelt  c.  q.  den  dagelijkschen  geneeskundigen  dienst  in 
de  versterkte  plaatsen,  bedoeld  in  de  derde  zinsnede  van  punt  5 
van  §  52,  alsmede  den  dienst  van  het  personeel  der  verbandplaatsaf¬ 
deeling  en  van  het  materieel  bedoeld  bij  diezelfde  g. 

Is  in  de  groep  een  tijdelijk  hospitaal  ingericht,  dan  staat  —  in 
geval  hij  niet  zelf  optreedt  als  chef  van  die  ziekeninrichting  —  de 
chef  daarvan  onder  zijn  rechtstreeksch  gezag. 

3.  Hij  waakt  voor  de  goede  behandeling  en  verpleging  der  zieken 
en  gewonden  bij  de  bezettingstroepen  tot  de  groep  behoorende. 

Hij  overtuigt  zich  van  de  behoorlijke  inrichting  der  ziekenlokalen 
en  hospitalen  in  de  versterkte  plaatsen  en  der  ziekeninrichtingen 
van  de  eerste  linie ,  tot  voorloopige  opneming  van  zieken  en  ge¬ 
wonden  uit  de  groep  bestemd. 

Hij  waakt  er  voor  dat  de  lijders  die  vervoerbaar  zijn ,  uit  de 
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versterkte  plaatsen  naar  de  daarvoor  bestemde  ziekeninrichtingen 
worden  overgebracht.  (Zie  §  64  punt  15  en  17,  §  65  en  g  66). 

Overeenkomstig  de  bepalingen  van  de  Vierde  Afdeeling  van  dit 
Voorschrift  draagt  hij  zorg  voor  de  geregelde  uitvoering  van  den 
dienst  der  evacuatie  van  zieken  en  gewonden  uit  de  vorenbedoelde 
hospitalen  der  eerste  linie  naar  meer  achterwaarts  gelegen  zieken- 
inrichtingen. 

Hij  waakt  er  voor  dat  aan  de  gekwetsten  in  de  verdedingswerken 
en  bij  de  troepenafdeelingen  ten  spoedigste  hulp  wordt  verleend. 
Voor  zooveel  noodig  wordt  het  personeel  en  materieel  der  verhand- 
plaatsafdeelingen  tot  dat  doel  door  hem  gedirigeerd  naar  punten 
alwaar  verliezen  worden  of  zijn  geleden. 

5.  Is  de  linie  of  stelling  niet  in  groepen  onderverdeeld,  dan  rusten 
op  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  linie  of  stelling 
zelf,  de  verplichtingen  in  deze  §  voor  den  chef  van  den  Geneeskun- 
gen  Dienst  in  eene  groep  omschreven. 

6.  In  het  archief  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
eener  groep  moeten,  reeds  in  tijd  van  vrede,  aanwezig  zijn  de 
boeken,  registers  en  gegevens,  in  punt  12  van  g  56  voor  den  chef 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  eener  linie  of  stelling  voorgeschreven, 
de  laatst  vermelden  voor  zoover  zij  op  de  groep  betrekking  hebben. 

§  59.  De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de 
versterkte  plaatsen. 

I.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  eene  versterkte 
plaats  oefent  rechtstreeks  gezag  uit  over  het  personeel  van  zijn 
dienstvak,  in  de  versterkte  plaats  aanwezig. 

Hij  heett  de  beschikking  over  het  daarin  aanwezige  materieel  van 
den  Geneeskundigen  Dienst. 

-•  Hij  leidt  de  dienstverrichtingen  van  het  onder  zijne  orders 
gestelde  personeel  in  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  dit 
Voorschrift  en  in  verband  met  de  bevelen  van  den  vesting-  of  fort- 
commandant  en  van  zijn  geneeskundigen  chef.  Voor  zooveel  die 
dienstverrichtingen  niet  geschieden  volgens  rechtstreeksch  bevel  van 
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laatstbedoelde  autoriteit,  regelt  hij  zelfstandig  alle  bijzonderheden 
betreffende  de  uitoefening  van  den  Geneeskundigen  Dienst. 

3.  Hij  overtuigt  zich  dat  de  bomvrije  lokalen  of  kazernen  die  ge¬ 
ruisen  tijd  ledig  hebben  gestaan,  alvorens  zij  voor  troepen  verblijf  in 
gebruik  worden  genomen,  behoorlijk  worden  gelucht  en  schoon¬ 
gemaakt,  waarbij  ook  het  zwavelen  der  lokalen  en  het  witten  en 
koolteren  der  muren  in  aanmerking  moet  komen. 

Voor  vochtige  lokalen  verdient  het  aanbeveling  om ,  zelfs  in  het 
warme  seizoen ,  gedurende  eenigen  tijd  ,  daarin  te  doen  stoken. 

4.  Hij  dient  den  vesting-  of  fortcommandant  van  raad  omtrent  de 
keuze  der  voor  zieken-  en  verbandlokalen  aan  te  wijzen  bomvrije  ruimten 
en  neemt  voor  zooveel  noodig ,  na  bekomen  machtiging  van  dien 
commandant ,  maatregelen  voor  eene  voldoende  inrichting  daarvan , 
alsmede  voor  de  versterking  of  aanschaffing  van  het  materieel  en  de 
verdere  behoeften,  die  voor  de  verpleging  der  lijders  noodig  zijn. 

Hij  wijst  eventueel  van  het  te  zijner  beschikking  staande  personeel 
de  noodige  officieren  van  gezondheid  en  hospitaalsoldaten  aan  om  in 
die  inrichtingen  dienst  te  doen. 

5.  Hij  draagt  zorg  dat  de,  naar  achterwaarts  gelegen  vaste  of  tijde¬ 
lijke  ziekeninrichtingen  ,  te  vervoeren  lijders ,  overeenkomstig  de  be¬ 
palingen  van  dit  Voorschrift ,  steeds  zoo  spoedig  mogelijk  worden 
overgebracht. 

6.  Bij  het  aanvaarden  zijner  functiën  overtuigt  hij  zich  dat  de  voor¬ 
ziening  in  de  behoeften  van  den  Geneeskundigen  Dienst  geschiedt 
overeenkomstig  het  approviandeeringsplan  ,  alsmede  van  de  aanwezig¬ 
heid  van  het  personeel  en  het  materieel  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  bij  dat  plan  aan  de  versterkte  plaats  toegewezen. 

Wordt  het  nuttig  of  noodig  geacht  de  organisatie  van  den  dienst 
te  bespoedigen  of  daarin  wijzigingen  aan  te  brengen,  dan  onderwerpt 
hij  hieromtrent  voorstellen  aan  den  vesting-  of  fortcommandant. 

7.  In  het  archief  van  den  als  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in 
eene  versterkte  plaats  aangewezen  officier  van  gezondheid  moeten  reeds 
in  vredestijd  voorhanden  zijn  : 

a.  een  uittreksel  uit  het  approviandeeringsplan  ,  voor  zooveel  den 
Geneeskundigen  Dienst  betreft ; 
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b  een  uitrustingstaat  van  liet  materieel  voor  den  Geneeskun¬ 
dige,,  Dienst,  met  aanduiding  waar  dit  zoowel  in  als  bu.ten  de 
versterkte  plaats  is  opgelegd; 

c.  eene  sterktelijst  van  het  in  de  vesting  of  het  fort  ingedeelde 
personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  met  aanteekeningen  omtrent 
de  leden  van  dit  personeel ,  die  eventueel  nuttig  kunnen  zijn  ; 

d.  eene  opgaaf  van  gebouwen  of  lokalen ,  die  voor  de  behoeften 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  zijn  of  kunnen  worden  inge¬ 
ruimd  ,  met  aanteekeningen  aangaande  de  daaromtrent  gehouden 

inspectie ; 

eene  opgave  van  punten,  die  voor  de  vestiging  van  de  verband- 
plaatsen  ,  de  begraafplaats  en  de  ontsmettingsplaatsen  van  kleeding  , 
nachtleger,  enz.  in  aanmerking  komen; 

ƒ.  eene  instructie  voor  het  wegvoeren  der  zieken  en  gewonden  uit 
de  versterkte  plaats,  met  aanduiding  van  de  geschikste  verkeerwegen 
en  middelen  ; 

(j .  eene  opgave  van  de  burgerziekeninrichtingen  of  ziekenzalen  , 
met  aanduiding  der  aantallen  lijders  die  zij  kunnen  opnemen ,  het 
dienstpersoneel ,  den  voorraad ,  enz  ; 

h.  eene  opgave  van  de  burgerartsen ,  apothekers  en  apothekers¬ 
bedienden  in  de  vesting  verblijf  houdende,  zoo  mogelijk  met  inlich¬ 
tingen  omtrent  die  personen; 

i.  een  exemplaar  van  dit  Voorschrift  (1); 

k.  een  exemplaar  van  de  Instructie  voor  Vesting-  en  Fortcom- 
mandantcn  ( 1 ) ; 

l.  het  dagboek  en  de  registers  bedoeld  in  punt  18  van  §  5. 

8.  Hij  onderwerpt  c.  q.  aan  den  vesting-  of  fortcommandant  voor¬ 
stellen  betreffende  de  voorziening  in  de  behoeften  aan  drinkwater. 

9.  Wanneer  de  bezetting  van  de  versterkte  plaats  door  troepen 
van  het  Veldleger  wordt  versterkt,  komen  de  daarbij  ingedeelde 
officieren  van  gezondheid  en  het  verdere  geneeskundige  personeel  en 
materieel  onder  de  bevelen  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst,  tenzij  zich  onder  bedoeld  personeel  een  officier  van  gezond¬ 
heid  bevindt  die  hooger  of  ouder  in  rang  is  ,  in  welk  geval  deze 


(1)  Wordt  verstrekt  vau  wege  het  Departement  van  Oorlog. 
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de  functie  van  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte 
plaats  zal  overnemen. 

10.  Tot  hét  doen  eerbiedigen  van  de  neutraliteit  moet  op  de 
hospitalen ,  zieken-  en  verbandlokalen ,  overeenkomstig  §  2 ,  naast 
de  nationale  vlag,  de  witte  vlag  met  het  roode  kruis  en  des  nachts 
een  roode  lantaarn  worden  geheschen. 

11.  Ingeval  de  versterkte  plaats  zou  capituleeren ,  doet  de  chef 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  vaststelling  der  voorwaarden, 
aan  den  commandant  voorstellen  betreffende  den  Geneeskundigen 
Dienst. 

Hij  waakt  er  voor  dat  de  bepalingen  van  de  Conventie  van  Genève 
op  de  inrichtingen  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  met  betrekking 
tot  het  personeel ,  de  zieken  en  het  materieel ,  worden  toegepast. 
Moeten  bij  de  ontruiming  eener  linie,  stelling  of  groep  verpleegden 
in  het  hospitaal  of  in  de  ziekenzalen  worden  achtergelaten,  d#n  blijft 
het  noodige  geneeskundige  personeel  daarbij  achter. 

§  60.  Personeel  en  materieel  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
in  de  liniën  en  stellingen. 

De  bepalingen  omtrent  den  werkkring  en  de  dienstverhouding  van 
het  verdere  personeel  en  die  omtrent  het  materieel  van  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst,  voor  de  korpsen  van  het  veldleger  en  de 
verbandplaatsafdeelingen  voorgeschreven  ,  gelden ,  voor  zooveel  toe¬ 
passelijk,  ook  voor  het  personeel  en  materieel  van  den  Geneeskun¬ 
digen  Dienst  in  de  versterkte  plaatsen. 

§  61.  De  chef  eener  verbandplaatsafdeeling  in  eene  linie, 
stelling  of  groep. 

1.  De  chef  der  verband plaatsafdeeling  oefent  rechtstreeks  gezag 
uit  over  het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  tot  de  ver- 
bandplaatsafdeeling  behoorende. 

2.  Zoodra  uit  een  der  versterkte  plaatsen  kennis  wordt  gegeven  dat 
door  het  aantal  der  gekwetsten  of  den  aard  der  verwondingen,  met  het 
voorhanden  personeel,  niet  in  den  geneeskundigen  dienst  kan  worden 
voorzien,  rukt  hij  (c.  q.  na  bekomen  machtiging  of  op  last  van  den 


geneeskundigen  chef)  met  het  personeel  en  materieel  op  ,  ten  einde 
aldaar  hulp  te  verleenen. 

3.  Voorts  stelt  hij,  eveneens  op  aanvrage,  personeel  beschikbaar 
voor  het  overbrengen  der  gekwetsten  in  de  versterkte  plaatsen  van 
de  wallen  naar  de  verbandplaatsen 

4.  Hij  wijst  personeel  en  materieel  aan  voor  het  vervoer  van  zieken 
en  gewonden  uit  de  versterkte  plaatsen  naar  de  ziekeninrichtingen 
der  eerste  linie  en  draagt  zorg  dat  de  daarbij  gebruikte  voer-  of  vaar¬ 
tuigen  van  eene  nationale  en  van  eene  roode  kruis  vlag  voorzien  zijn. 

§  <>2.  De  chefs  van  de  tijdelijke  hospitalen  in  de  nabijheid 
eener  linie  of  stelling. 

Voor  den  dienst  van  de  chefs  van  en  het  personeel  in  de  tijdelijke 
hospitalen  der  eerste  linie,  bedoeld  in  punt  3  van  §  53,  gelden, 
voor  Zooveel  toepasselijk,  de  bepalingen  in  dit  Voorschrift  voor  den 
chef  en  het  personeel  der  veldhospitalen  vastgesteld. 


D  E  R  L)  E  HOOFDSTUK. 


REGELEN  VOOR  DE  UITOEFENING  VAN  DEN  GENEESKUNDIGEN  DIENST. 


§  63.  Staven  en  niet  in  versterkte  plaatsen  ingedeelde 
troepenafdeelingen. 

Voor  de  uitoefening  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  staven 
der  liniën,  stellingen  of  groepen,  alsmede  bij  de  niet  in  de  versterkte 
plaatsen  dienstdoende  afdeelingen  der  bezettingstroepen ,  gelden  de 
bepalingen,  voor  dien  dienst  bij  de  staven  en  afzonderlijk  optredende 
korpsen  en  detachementen  van  het  veldleger  vastgesteld. 

§  64.  Vestingen  en  groote  forten. 

1.  In  elk  der  vestingen  en  groote  forten  en  in  ’t  algemeen  in 
werken  die  aan  insluiting  door  den  vijand  blootstaan,  zal  door  den 
vesting-  of  fortcommandant  eene  gezondheids-commissie  worden  be¬ 
noemd,  overeenkomstig  de  daaromtrent  bestaande  of  nader  vast  te 
stellen  bepalingen  in  de  Instructie  voor  Vesting-  en  Fortcommandanten. 

Die  commissie  vestigt  hare  aandacht  op  alles  wat  de  gezondheid 
van  den  soldaat  kan  bevorderen  en  brengt  op  gezette  tijden  verslag 
uit  aan  den  commandant,  aan  wien  zij  de  door  baar  noodig  geoor¬ 
deelde  voorstellen  onderwerpt. 

2  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
houdt  zich  eventueel,  door  reehtstreeksch  verkeer  met  het  plaatselijk 
bestuur,  op  de  hoogte  van  den  gezondheidstoestand  der  bevolking 
en  adviseert  in  verband  daarmede  aan  de  gezondheids-commissie ,  tot 
het  voorstellen  van  maatregelen  in  het  belang  van  de  bezetting. 
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3.  Ue  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
regelt  den  dienst  van  de  officieren  van  gezondheid  zoodanig,  dat 
elke  kazerne  of  elk  logies  des  morgens  tijdig  door  een  officier  van 
gezondheid  wordt  bezocht.  (Zie  punt  6.) 

Hij  stelt  orde  op  het  overbrengen  van  zieken  en  gewonden  uit  de 
kazernen  naar  de  hospitalen. 

A.  (lij  zorgt  dat  de  dag-  en  de  nachtdienst  gelijkelijk  tusschen  de 
officieren  van  gezondheid  worden  verdeeld.  Hij  belast  een  officier  van 
gezondheid  met  de  bewaring  en  het  onderhoud  der  instrumenten, 
verbandmiddelen,  enz. 

5.  Hij  wijst  dagelijks  het  noodige  personeel  (officieren  van  gezond¬ 
heid,  ziekenverplegers  en  ziekendragers,)  aan  om  dienst  te  doen  in 
de  verbandlokalen  en  op  de  wallen  tot  het  verleenen  van  eerste 
hulp  aan  en  tot  het  vervoer  van  gewonden. 

6.  Des  morgens,  op  een  door  den  commandant  der  versterkte 
plaats  te  bepalen  tijd  en  plaats  —  in  den  regel  bij  het  eerste  appel  — 
onderzoeken  de  officieren  van  gezondheid  de  militairen  die  zich  ziek 
melden.  Alleen  ernstige  zieken  mogen  de  komst  van  den  officier 
van  gezondheid  in  het  kwartier  afwachten.  Is  het  noodig  dat  zieken  en 
gewonden  tijdelijk  in  het  kwartier  worden  behandeld,  dan  neemt 
hij  maatregelen  opdat  het  den  lijders  niet  aan  hulp  en  verpleging 
ontbreke. 

7.  Een  onderofficier,  korporaal  of  soldaat  mag,  ter  zake  van 
ongesteldheid  telkens  voor  niet  langer  dan  2-i  uren  van  dienst  worden 
vrijgesteld.  Hij  die  zoodanige  vrijstelling  bekomt  en  ongesteld  blijft, 
moet  den  volgenden  dag  opnieuw  door  den  officier  van  gezondheid 
worden  onderzocht. 

8.  De  chet  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
moet  dagelijks  aan  den  commandant  eene  nominatieve  opgave  doen 
van  de  zieken,  die  moeten  worden  vrijgesteld  van  dienstof  van  sommige 
met  name  te  noemen  werkzaamheden  of  dienstverrichtingen ,  benevens 
van  degenen  die  uit  de  versterkte  plaats  moeten  worden  weggevoerd. 

b  Hij  houdt,  ten  einde  zich  van  den  gezondheidstoestand  der  be- 
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zetting  te  overtuigen,  zoo  dikwijls  hij  het  noodig  acht,  doch  in  elk 
geval  éénmaal  per  week,  op  tijdstippen  in  overleg  met  den 
commandant  te  bepalen,  eene  geneeskundige  visitatie  over  de  bezetting. 

VERBANDLOKALEN. 

10.  Alleen  in  geval  van  bepaalde  noodzakelijkheid  worden  in  locali- 
teiten  op  de  wallen  afzonderlijke  verbandplaatsen  ingericht. 

In  het  algemeen  moeten  de  gekwetsten  terstond  door  de  ziekendragers 
naar  het  hospitaal  of  de  ziekeninrichting  worden  overgebracht. 

Zijn  deze  gebouwen  evenwel  te  ver  van  het  punt  van  aanval  ver¬ 
wijderd  ,  dan  wordt  gelegenheid  gezocht  tot  het  verleenon  van  de 
eerste  hulp  in  verbandlokalen  (in  bomvrije  gebouwen,  schuilplaatsen, 
remises,  enz.),  in  de  nabijheid  van  dat  punt  in  te  richten. 

1 1 .  Als  algemeene  regelen  gelden  daarbij : 

a.  dat  operatiën,  niet  dan  bij  volstrekte  noodzakelijkheid ,  in  die 
verbandlokalen  verricht  worden; 

h.  dat  lichtgewonden,  die  nog  voor  den  dienst  geschikt  zijn,  na 
verbonden  te  zijn,  terstond  naar  hun  troep  worden  teruggezonden; 

c.  dat  de  overige  gewonden ,  nadat  zij  voorloopig  verbonden  en  c.  q. 
geopereerd  zijn,  ten  spoedigste  naar  het  vestinghospitaal  worden 
vervoerd. 

d.  dat  ook  de  gewonden,  wier  toestand  hopeloos  is,  zoo  mogelijk 
nog  naar  bet  vestinghospitaal  worden  overgebracht,  tenzij  het  intreden 
van  den  dood  ieder  oogenblik  kan  worden  verwacht  of  het  vervoer 
on  voorwaardelijk  verboden  moet  worden  ;  in  deze  gevallen  wordt  hen 
in  het  verbandlokaal  alle  hulp  verleend ,  die  tot  verzachting  van  hun 
lijden  kan  dienen. 

12.  Voor  het  transport  der  zieken  en  gewonden  uit  de  verband¬ 
lokalen  naar  het  vestinghospitaal,  bezigt  men  voertuigen  en  voorts 
raderbrancards ,  hand-  of  nood-draagbaren. 

Indien  dit  door  hel  vijandelijk  vuur  noodzakelijk  is  zal  het  vervoer, 
in  overleg  met  den  commandant,  des  nachts  plaats  hebben. 

13.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
stelt  aan  den  commandant  maatregelen  voor  om  in  dringende  gevallen, 
het  personeel  ziekendragers  te  kunnen  uitbreiden. 


Wordt  daartoe  de  medewerking  der  inwoners  vereischt ,  dan  ver¬ 
staat  de  commandant  zich  met  de  plaatselijke  autoriteit  om  die  hulp 
c.  q,  tegen  betaling,  te  verkrijgen. 

VESTING  HOSPITALEN. 

U.  De  dienst  in  de  vaste  hospitalen  wordt  zooveel  mogelijk  overeen¬ 
komstig  de  bepalingen  in  tijd  van  vrede  geregeld. 

De  chef  van  het  hospitaal  zorgt  voor  eene  goede  verdeeling  van  de 
werkzaamheden  onder  het  personeel. 

15.  Ten  einde  in  het  hospitaal  de  noodige  ruimte  beschikbaar  te 
houden  ,  waakt  de  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  er  voor  dat 
de  lijders  wier  toestand  zulks  toelaat ,  zoo  spoedig  mogelijk,  worden 
weggevoerd  naar  de  voor  de  versterkte  plaats  daartoe  aangewezen 
tijdelijke  of  vaste  hospitalen.  (Zie  punt  3  van  g  53). 

16.  Zoolang  de  insluiting  nog  niet  voltooid  is,  moet  voor  het 
vervoer ,  in  het  vorig  punt  bedoeld  ,  van  ieder  geschikt  oogenblik 
gebruik  worden  gemaakt. 

Gewonden  uit  voor-  of  nevenliggende  werken  worden  niet  dan  bij 
noodzakelijkheid  binnen  de  versterkte  plaats  gebracht. 

17.  Wordt  de  insluiting  waarschijnlijk,  dan  moeten  alle  zieken  wier 
spoedig  herstel  niet  zeker  is ,  zoo  eenigszins  mogelijk,  buiten  de  ver¬ 
sterkte  plaats  worden  gebracht. 

1 8.  Het  vervoer  der  zieken  en  gewonden  naar  de  ziekeninrichtingen 
der  eerste  linie  heeft  plaats  volgens  de  aanwijzingen  van  den  chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  groep  ,  of  voor  het  geval  dat  de 
linie  of  stelling  niet  in  groepen  verdeeld  is  ,  naar  die  van  den  chef 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  linie  of  stelling. 

19.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
wijst  de  te  vervoeren  lijders  aan. 

Hij  overtuigt  zich  dat  de  benoodigde  voer-  of  vaartuigen  tijdig 
op  de  bepaalde  plaats  aanwezig  zijn  en  behoorlijk  zijn  ingericht ; 
dat  het  op-  of  inladen  der  lijders  met  de  vereischte  voorzorgen  plaats 
hebbe  en  daarbij  steeds  een  officier  van  gezondheid  tegenwoordig  zij. 

In  den  regel  zal  met  de  transportmiddelen  ook  het  noodige 
begeleidende  personeel  door  de  buiten  de  versterkte  plaats  gestation- 
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neerde  verbandplaatsafdeeling  worden  verstrekt.  (Zie  punt  4-  van 
§61.) 

Is  dit  niet  het  geval  dan  wijst  de  chef  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  de  versterkte  plaats  het  geleide  aan.  Hij  vermijdt  zooveel 
mogelijk  daarbij  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  uit  de 
versterkte  plaats  te  verwijderen  ,  doch  vertrouwt  bij  voorkeur  het 
toezicht  over  het  transport  aan  een  licht  gewond  officier  of  onderofficier 
toe.  Is  het  noodzakelijk  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
aan  te  wijzen,  dan  keert  dit  ten  spoedigste  naar  de  versterkte 
plaats  terug. 

20.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
doet  aan  den  commandant  de  noodige  voorstellen  opdat ,  naarmate 
van  de  behoefte ,  de  verplegingsruimte  worde  uitgebreid ,  door  het 
inrichten  van  geschikte  lokalen ,  burgerziekeninrichtingen ,  enz. 

Ook  worden  buiten  de  nabijheid  van  die  hospitalen  afzonderlijke 
inrichtingen  geopend  tot  het  opnemen  van  lijders ,  die  gevaar  voor 
besmetting  opleveren. 

§  65,  Forten  waarop  slechts  één  officier  van  gezondheid 
is  ingedeeld. 

De  geneeskundige  dienst  in  de  kleinere  forten  ,  waarop  slechts  één 
officier  van  gezondheid  met  enkele  ziekenverplegers  en  ziekendragers 
ingedeeld  zijn ,  wordt  geregeld  en  uitgeoefend  op  overeenkomstige 
wijze  als  in  de  vorige  §  voor  vestingen  en  groote  forten  is  aangegeven. 

Uit  den  aard  der  zaak  zal  daarbij  vooral  het  streven  op  den  voor¬ 
grond  moeten  staan ,  om  de  weinige  voorhanden  ruimte  tot  ver¬ 
pleging  van  zieken  en  gewonden,  steeds  zooveel  mogelijk  beschikbaar 
te  houden,  zoodat  vooral  voor  deze  werken  het  snel  en  geregeld 
overbrengen  der  lijders  naar  de  ziekeninrichtingen  der  eerste  linie , 
noodzakelijk  is.  Zooveel  mogelijk  zullen  dus  hier  te  dien  aanzien  de 
regelen  worden  toegepast,  gesteld  bij  punt  11  van  §  64  voor  verband- 
lokalen  op  de  wallen. 

Afzonderlijke  verbandlokalen  op  de  wallen  zullen  in  deze  forten 
niet  worden  opgericht ,  zoodat  de  gewonden  c.  q.  steeds  rechtstreeks 
naar  de  ziekenlokalen  moeten  worden  vervoerd. 


128 


§  66.  Kleine  werken,  waarop  geen  officier  van  gezondheid 
is  ingedeeld. 

1.  De  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  op  zoodanig  fort  aange¬ 
wezen  officier  van  gezondheid,  begeeft  zich  in  gewone  omstandigheden 
éénmaal  daags,  bij  voorkeur  des  morgens,  naar  ieder  fort  waarover 
zijn  dienst  zich  uitstrekt,  tot  het  onderzoeken  van  en  het  verleenen 
van  hulp  aan  de  zieken  en  gekwetsten. 

Het  uur  van  dit  bezoek  wordt  door  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  in  de  stelling  of  groep,  in  overleg  met  den  com¬ 
mandant  der  stelling  of  groep  geregeld. 

Lichte  zieken  en  gekwetsten,  die  in  enkele  dagen  kunnen  hersteld 
zijn,  kunnen  op  het  fort  verblijven  en  aldaar  verpleegd  worden. 

Overigens  worden  de  lijders,  zoo  dit  slechts  eenigszins  mogelijk 
is,  naar  de  daarvoor  bestemde  ziekeninrichting  der  eerste  linie  in 
de  stelling  of  groep  vervoerd,  waartoe  de  officier  van  gezondheid 
de  noodige  maatregelen  neemt. 

Lijders  wier  toestand  geen  vervoer  toelaat ,  worden  ,  volgens  zijne 
aanwijzingen,  verpleegd  door  de  in  het  fort  aanwezige  ziekenver¬ 
plegers  en  door  hem  zooveel  malen  daags  bezocht  als  hij  noodig 
oordeelt.  De  dienst  der  ziekenverplegers  wordt  door  hem  geregeld 
en  nagegaan.  Noodige  lafenis-  en  voedingsmiddelen  voor  de  lijders 
worden  op  zijnen  last  aangevraagd  en  verstrekt.  Zijn  op  het  fort 
twee  of  meer  ziekenverplegers  ingedeeld ,  dan  wijst  hij  den  meest 
geschikte  aan,  om  als  ziekenopzichter  in  het  ziekenlokaal  op  te  treden. 

2.  Ingeval  de  hulp  van  den  officier  van  gezondheid  ,  op  andere 
tijdstippen  dan  die  van  het  gewone  bezoek,  voor  zieken  of  gewonden 
wordt  vereischt,  wordt  hij  op  last  van  den  fortcommandant ,  langs 
telegraphischen  of  telephonischen  weg  of  bij  gebreke  van  dien,  door  een 
ordonnans  daarvan  onderricht. 

3.  De  bepalingen  in  de  punten  7,  8  en  9  van  §  64  voor  den  dienst 
in  vestingen  en  groote  forten  gegeven,  zijn  ook  voor  de  hier 
bedoelde  werken  geldend. 

4.  Is,  gedurende  of  na  eenen  aanval  of  eene  beschieting,  versterking 
van  personeel  of  materieel  noodig,  dan  wordt  daarin  ,  op  aanvraag 
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dooi-  den  fortcommandant  per  telegraaf  of  telephoon,  zoo  spoedig 
"logolijk  voorzien,  door  de  bij  het  hoofdkwartier  der  stelling  of  groep 
aanwezige  verbandplaatsafdeeling. 

Het  alsdan  beschikbaar  gestelde  personeel  en  materieel  keert, 
zoodra  zijne  diensten  niet  meer  noodig  zijn,  naar  het  hoofdkwartier 
terug.  De  gekwetsten  worden  dan  tevens  medegevoerd. 

In  liet  algemeen  moeten  echter,  zoo  mogelijk,  in  iedere  versterkte 
plaats,  hoe  gering  ook  de  getalsterkte  harer  bezetting  zij,  ge¬ 
durende  eenen  aanval  door  den  vijand ,  minstens  1  officier  van 
gezondheid,  t  ziekenverpleger  en  2  ziekendragers  met  genees-  en 
verbandmiddelen,  aanwezig  zijn. 

5.  Hoezeer  ook  in  de  ziekenlokalen  van  de  hier  besproken  kleine 
forten,  ingevolge  punt  1  dezer  §,  lichte  zieken  kunnen  worden 
verpleegd,  moet  vooral  hierbij  gelden  het  bepaalde  in  de  tweede 
zinsnede  van  §  65. 

§  67.  Dienst  in  de  tijdelgke  ziekeninrichtingen  der 
eerste  linie. 

1.  Voor  de  inrichting  van  de  tijdelijke  ziekeninrichtingen  der  eerste 
linie ,  bedoeld  in  punt  3  van  6  53 ,  en  de  regeling  van  den  dienst 
daarbij,  wordt  verwezen  naar  de  Vijfde  Afdeeling. 

2.  Voor  de  evacuatie  der  lijders  uit  de  hospitalen  der  eerste 
linie,  naar  de  meer  achterwaarts  gelegen  vaste  of  tijdelijke  zieken¬ 
inrichtingen,  gelden  de  bepalingen  van  de  Vierde  Afdeeling. 

$  68.  Begraven  van  lijken  in  vestingen  en  forten. 

t.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte  plaats 
is  verplicht  aan  den  fortcommandant  kennis  te  geven  van  het  over¬ 
lijden  van  militairen  tot  de  bezetting  behoorende. 

Bij  het  overlijden  van  officieren  geschiedt  die  kennisgeving  onver¬ 
wijld.  (Zie  omtrent  de  administratieve  voorschriften,  bij  overlijden 
van  militairen  in  acht  te  nemen,  Zesde  Afdeeling,  §  86). 

2.  De  plaatsen  waar  de  dooden  zullen  worden  begraven,  worden 
door  den  commandant  der  versterkte  plaats  aangewezen,  met  in¬ 
achtneming  van  de  volgende  bepalingen : 
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Zoolang  mogelijk  worden  de  lijken  buiten  de  werken  begraven , 
waartoe  "gebruik  moet  worden  gemaakt  van  nabijgelegen  begraaf¬ 
plaatsen. 

Zoo  mogelijk  wordt  buiten  het  hospitaal  of  ziekenlokaal,  een  ander 
lokaal  aangewezen,  om  de  lijken  te  plaatsen  tot  dat  zij  begraven 
worden.  Zoolang  de  gelegenheid  daartoe  bestaat,  wordt  tot  dat  doel 
een  lokaal  buiten  de  versterkte  plaats  gebruikt. 

Bij  insluiting  of  wanneer  het  begraven  om  andere  redenen  binnen 
de  werken  moet  geschieden,  worden  daartoe  bij  vestingen  plaatsen 
aangewezen,  die  zoover  mogelijk  van  de  bewoonde  gedeelten  ver¬ 
wijderd  zijn,  waartoe  het  gedeelte  van  het  glacis,  dat  het  meest 
aan  den  vijandelijken  aanval  is  onttrokken  ,  het  eerst  in  aanmerking 
zal  komen;  bij  nauwere  insluiting  worden  de  bodems  van  drooge 
grachten  of  de  bermen  hiertoe  bestemd. 

Bij  het  heerschen  van  besmettelijke  ziekten ,  moeten  de  kuilen 
waarin  de  lijken  worden  nedergelaten ,  dieper  gegraven  en  gedes¬ 
infecteerd  worden. 

3.  Wanneer  de  lijken  van  gesneuvelde  militairen  of  van  in  de 
verbandlokalen  overledenen,  niet  kunnen  worden  overgebracht  naar 
een  lokaal  als  bedoeld  in  de  3e  zinsnede  van  punt  2,  doch  terstond 
binnen  de  versterkte  plaats  moeten  worden  begraven,  moet  steeds 
een  officier  van  gezondheid  tegenwoordig  zijn,  tot  het  constateeren 
van  den  dood  van  iederen  overledene,  het  doen  aanteekenen  van  op¬ 
gaven  als  vermeld  bij  punt  12  van  §  16  en  tot  het  voorschrijven 
en  doen  uitvoeren  van  de  noodig’  geoordeelde  maatregelen  tot  ont¬ 
smetting. 

■1.  Van  elke  wapenschorsing  moet  worden  gebruik  gemaakt  om  de 
dooden  buiten  de  versterkte  plaats  te  begraven. 


VIERDE  AFDEELING. 


Evacuatie  en  ziekenverspreiding. 


§  69.  Algemeene  bepalingen. 

\ .  De  evacuatie  en  de  ziekenverspreiding  hebben  ten  doel  het  achter¬ 
waarts  vervoeren  en  het  voorzien  in  de  verdere  geneeskundige  ver- 
pleging  van  de  zieken  en  gewonden  —  zóó  van  het  veldleger  als  van 
de  bezettingstroepen  —  die  aanvankelijk  in  veld-,  tijdelijke  of  vaste 
hospitalen  nabij  het  gevechtsterrein  (hospitalen  der  eerste  linie)  zijn 
opgenomen  geworden. 

Dat  vervoer  moet  gedurende  den  loop  van  den  oorlog  geregeld 
en  gestadig  plaats  hebben,  opdat  steeds  verplegingsruimte  voor  nieuwe 
lijders  in  de  vorenbedoelde  ziekeninrichtingen  der  eerste  linie  beschikbaar 
zij  en  opeenhooping  van  lijders  daarin  worde  voorkomen. 

2.  Om  overvulling  van  hospitalen  en  de  daaraan  verbonden,  hoogst 
nadeelige  gevolgen  te  vermijden  en  anderzijds  om  voor  de  verpleging 
der  talrijke  zieken  en  gewonden  over  de  noodige  krachten  en  hulp¬ 
middelen  te  kunnen  beschikken  ,  moet  er  naar  worden  gestreefd  de 
te  evacueeren  lijders  over  een  groot  aantal  plaatsen  en  ziekeninrichtingen 
te  verdeden.  Mitsdien  moet  eene  stelselmatige  verspreiding  dier  lijders 
plaats  hebben  over  eene  zóó  groote  terreinstrook  van  het  grondgebied, 
als,  in  verband  met  den  oorlogstoestand,  voor  dat  doel  bruikbaar  is. 

3.  De  autoriteiten ,  die  met  de  leiding  van  den  dienst  der  eva¬ 
cuatie  en  ziekenverspreiding  belast  zijn,  hebben  mitsdien  in  de  eerste 
plaats  te  zorgen  voor  eene  ruime  gelegenheid  tot  opneming  en  ver¬ 
pleging  van  lijders  in  een  groot  aantal  gemeenten ;  en  voor  het 
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uitbreiden  van  die  gelegenheid ,  naarmate ,  gedurende  den  oorlog , 
de  behoefte  daaraan  dreigt  te  ontstaan. 

Zij  moeten  trachten  verplegingsruimte  te  verkrijgen  in  : 

a.  de  bestaande  (vaste)  militaire  hospitalen ; 

b.  particuliere  ziekeninrichtingen  (gsst-  of  ziekenhuizen); 

c.  hospitalen  welke  door  de  Vereeniging  «hel  Roode  Kruis»  worden 
opgericht. 

Voorts  zoo  noodig  : 

d.  in  daartoe  opzettelijk,  in  geschikte  gebouwen  of  lokalen,  in  te  richten 
tijdelijke  militaire  hospitalen  of  wel  in  barakken-  of  tenten-kampen,  en 

e.  bij  inwoners  ,  die  zich  daartoe  bereid  verklaren. 

4.  De  uitvoering  van  den  omschreven  dienst  behoort ,  door  stelsel¬ 
matige  regeling ,  reeds  in  tijd  van  vrede  te  worden  voorbereid. 

§  70.  Personeel  met  de  leiding  belast. 

1 .  Onder  toezicht  van  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
der  Landmacht,  zijn  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der 
le  klasse,  hoofden  van  de  districten  voor  den  Militairen  Genees¬ 
kundigen  Dienst ,  belast  met  de  leiding  van  de  evacuatie  en  de 
ziekenverspreiding. 

2.  Bij  de  regeling  van  dezen  dienst  geldt ,  evenals  bij  het  toezicht 
over  de  militaire  hospitalen ,  de  verdeeling  van  het  Rijk  in  drie 
districten  (1). 

Ieder  der  sub  1  bedoelde  dirigeerende  officieren  van  gezondheid 
leidt  dezen  dienst  in  het  district  waarover  zijn  werkkring  zich  uitstrekt. 

3  De  vorenbedoelde  districten  omvatten  de  navolgende  gedeelten 
des  lands :  (1)  (Zie  plaat  12). 

a.  het  eerste  district  (standplaats  Amsterdam) : 

de  Provinciën  Noordholland ,  Friesland ,  Groningen  en  Drenthe ; 

b.  het  tweede  district  (standplaats  Utrecht ) : 

de  Provinciën  Overijssel ,  Utrecht ,  Gelderland  (ten  Noorden  van 
den  Rijn)  en  Zuidholland  (ten  Noorden  van  de  Lek,  de  Nieuwe  Maas , 
het  Scheur  en  den  Nieuwe-  JF iterweg  van  Rotterdam  naar  Zee) ; 


(1)  Zie  het  Kouiuklijk  Besluit  van  26  October  1885,  N°.  23, 
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c.  het  derde  district  (standplaats  Dordrecht ): 

de  Provinciën  Noordbrabant ,  Zeeland ,  Limburg ,  Gelderland  (ten 
Zuiden  van  den  Rijn  en  de  Lek)  en  Zuidholland  (ten  Zuiden  van  de  Lek , 
de  Nieuwe  Maas,  het  Scheur  en  den  Nieuwe- Waterweg  van  Rotterdam 
naar  Zee). 

4.  In  het  algemeen  worden  de  zieken  en  gewonden  uit  de  in  elk 
dezer  districten  gelegen  hospitalen  der  eerste  linie,  in  hetzelfde  district 
geëvacueerd  en  daarin  verspreid  over  de  oppervlakte  welke  ,  in  ver¬ 
band  met  den  loop  des  oorlogs ,  in  ons  bezit  en  beschikbaar  is. 

Voor  zooverre,  door  de  aangegeven  grenzen  der  districten,  ver* 
sterkingen  tot  eene  zelfde  groep  eener  linie  of  stelling  behoorende , 
in  verschillende  districten  komen  te  liggen  ,  geschiedt  de  evacuatie  , 
volgens  de  aanwijzingen  van  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  der  Landmacht,  uit  al  die  werken,  in  eenzelfde  district. 

5  Naarmate  het  eigenlijke  tooneel  van  den  strijd  zich  bevindt  aan 
of  nabij  de  Noordzeekust ,  dan  wel  in  de  oostelijk  gelegen  gedeelten 
des  lands ,  worden  de  lijders  in  ieder  district  geëvacueerd  hoofd¬ 
zakelijk  in  oostelijke  dan  wel  in  westelijke  richting.  Wordt  de  strijd  ge¬ 
voerd  in  de  zuidelijke  provinciën,  dan  geschiedt  de  ziekenverspreiding  uit 
het  zuiden  naar  het  noorden,  echter  niet  alleen  over  het  beschikbare 
terrein  van  het  derde  district ,  maar ,  voor  zooveel  noodig ,  ook  over 
de  beide  andere  districten.  Te  dien  aanzien  handelen  de  sub  1  be¬ 
doelde  autoriteiten ,  volgens  de  aanwijzingen  van  den  Inspecteur  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht  en  in  onderling  overleg. 

6.  Aan  ieder  der  sub  1  bedoelde  dirigeerende  officieren  van  ge¬ 
zondheid  worden  voor  den  dienst  der  evacuatie  en  ziekenverspreiding 
toegevoegd  : 

a.  een  officier  van  gezondheid  der  le  of  der  2e  klasse; 

b.  een  kapitein  of  luitenant  • 

c.  een  of  meer  schrijvers. 

Dit  personeel  verricht  zijnen  dienst  overeenkomstig  door  hem  te 
geven  bevelen  en  aanwijzingen  en  is  daarvoor  aan  hem  verantwoordelijk. 

7.  Het  personeel ,  in  het  vorig  punt  sub  a  en  b  vermeld,  —  het¬ 
welk  ,  evenals  dat  sub  c ,  eerst  bij  mobilisatie  ter  beschikking  van 
de  daarbij  bedoelde  autoriteiten  wordt  gesteld  —  wordt  niettemin 
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reeds  in  tijd  van  vrede  van  zijne  bestemming  voor  oorlogstijd  onder¬ 
richt  en  in  kennis  gesteld  met  de  voorbereiding  van  den  dienst  der 
evacuatie  en  ziekenverspreiding. 

8.  De  dienst  van  den  in  punt  6  sub  a  bedoelden  toegevoegden  officier 
van  gezondheid  zal  o  a.  kunnen  omvatten  : 

het  doen  van  plaatselijke  onderzoekingen  betreffende  burger-zieken- 
inrichtingen  of  gasthuizen  ;  de  aanwezigheid  van  gebouwen ,  geschikt 
om  tot  tijdelijke  hospitalen  te  worden  ingericht;  het  onderhandelen 
over  het  gebruik  dier  gebouwen  ;  het  inrichten  van  kampen ;  de 
regeling  der  verpleging  van  zieken  en  gewonden  bij  inwoners ; 
alsmede  het  houden  van  inspectiën  over  tijdelijke  ziekeninrichtin¬ 
gen  ,  enz. 

9.  De  dienst  van  den  in  punt  6  sub  b  bedoelden  kapitein  of 
luitenant  zal  o.  a.  kunnen  omvatten: 

het  regelen  en  voorbereiden  der  transporten  van  zieken  en  gewonden, 
voor  zoover  die  niet  per  spoortrein  of  per  tram  plaats  hebben; 
het  nagaan  in  hoever  van  verschillende  water-  en  andere  wegen 
voor  het  vervoer  van  zieken  gebruik  kan  worden  gemaakt ;  het 
onderhandelen  over  het  gebruik  van  particuliere  transportmiddelen ; 
het  in  dienst  nemen  van  burgerpersoneel ;  de  zorg  voor  de  inrichting 
tot  ziekenvervoer  van  gehuurde  of  gerequireerde  transportmiddelen 
en  voor  de  tijdige  aanwezigheid  van  eene  voldoende  hoeveelheid 
transportmiddelen  op  daartoe  aangewezen  punten,  enz. 

§  71.  Materieel. 

1 .  Voor  het  evacuatie-transport  wordt  naar  omstandigheden  gebruik 
gemaakt : 

bij  vervoer  over  korte  afstanden: 

van :  a.  raderbrancards ; 

h.  daartoe  ingerichte  kleine  schuiten  tot  ziekenvervoer; 
c.  ziekenwagens  en  ziekenkarren; 

hij  vervoer  over  grootere  afstanden : 

van:  d.  spoor-  en  tramwegen;  (1) 

(1)  Zie  voor  de  bepalingen  omtrent  de  spoor-  en  tramwegen,  de  Regeling  van 
het  militair  vervoer  over  de  spoorwegen ,  en  het  Voorschrift  houdende  bepalingen , 
in  acht  le  nemen  bij  het  vervoer  van  militairen  en  militaire  goederen. 
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e.  gehuurde  of  gerequireerde  voertuigen; 
ƒ.  tot  drijvende  hospitalen  ingerichte  schuiten; 
g.  gehuurde  of  gerequireerde  stoorabooten ,  schepen ,  trek¬ 
schuiten  ,  enz. 

2.  Als  algemeen  beginsel  bij  de  regeling  van  de  transporten  geldt , 
dat  steeds  moet  worden  getracht  herhaald  in-  en  uitladen  van 
zwaar  gewonden  of  ernstige  zieken  te  voorkomen,  en  het  vervoer 
dier  lijders,  zooveel  mogelijk,  op  dezelfde  brancard  van  de  zieken¬ 
inrichting  van  afzending  tot  die  van  bestemming  te  doen  geschieden. 

De  transportmiddelen  voor  vervoer  van  zoodanige  lijders  behooren 
dan  ook  in  het  algemeen  voor  het  gebruik  van  brancards  geschikt 
te  zijn  of  ingericht  te  worden. 

3.  Voor  het  vervoer  per  spoorweg  wordt  gebruik  gemaakt  van  de 
rijtuigen  Ie,  2e  en  3e  klasse  en  van  tot  dat  doel  ingerichte  gesloten 
goederenwagens.  In  de  rijtuigen  Ie,  2e  en  3e  klasse  worden  de 
gekwetsten  aan  de  bovenste  ledematen,  licht  gekwetsten  en  lichte 
zieken,  die  bij  eenige  ondersteuning  zelven  in  de  rijtuigen  kunnen 
komen,  zittende  vervoerd.  De  rijtuigen  le  en  2e  klasse  zijn  bestemd 
voor  officieren  en  lijders  wier  toestand  een  gemakkelijk  vervoer 
vordert. 

Gesloten  goederenwagens  worden  ingericht  tot  het  vervoer  ieder  van 
vier  of,  zoo  de  ruimte  dit  toelaat,  vijf  zwaar  gekwetsten  of  zware 
zieken  op  brancards,  door  daarin  de  noodige  stellen  veerkrachtige 
schragen  te  plaatsen.  (Zie  $  105,  punt  2  en  plaat  8.) 

Bij  eiken  zoodanigen  wagen  behoort  eene  kist ,  bevattende  het  noodige 
gereedschap  tot  het  spoedig  plaatsen  en  wegnemen  der  schragen  als  : 

4  krukboortjes  ; 

4  schroevedraaiers  en  eenige  houtsch roeven ; 

1  meterlint; 

1  roode  seinvlag; 

1  seinfluitje  ; 

1  lantaarn; 

i  ondersteek ; 

1  waterflesch ; 

2  drinkbekers; 

1  stuk  krijt  en 
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1  aanwijzing  met  schets  voor  het  plaatsen  der  schragen. 

De  kist  moet  tevens  dienen  tot  zitplaats  van  den  ziekenoppasser. 

Ingeval  van  nood  en  bij  goed  weder ,  zonder  sterken  zonneschijn,  kun¬ 
nen  ook  open  wagens  met  hooge,  dichte  zijwanden  worden  gebruikt. 

In  elk  geval  moet  de  noodige  ruimte  overblijven  om  hulp  aan 
de  lijders  te  verleenen. 

\  In  tramwagens  kunnen  gekwetsten  aan  de  bovenste  ledematen , 
licht  gekwetsten  en  lichte  zieken,  zittende  worden  vervoerd. 

Voor  het  vervoer  van  gekwetsten  aan  de  onderste  ledematen , 
zwaar  gekwetsten  en  zieken  op  brancards,  moeten  bedoelde  wagens, 
naar  omstandigheden  worden  ingericht,  b.  v.  door  het  uitnemen  der 
banken,  verbreeden  der  openingen,  enz. 

5.  Gehuurde  of  gerequireerde  wagens  of  karren  kunnen  tot  vervoer 
van  zieken  en  gekwetsten  worden  ingericht,  door  middel  van  bran¬ 
cards,  op  te  hangen  aan  veeren  met  touwen.  (Zie  g  106,  punt  7  en 
plaat  3,  fig.  4  en  5.) 

6.  De  wijze  waarop  stoombooten ,  schepen  en  trekschuiten,  tot 
vervoer  van  zieken  worden  gereed  gemaakt,  hangt  van  de  inrichting 
en  de  grootte  dier  vaartuigen  af. 

7.  Van  de  wijze  waarop  schuiten  tot  het  vervoer  van  zieken 
kunnen  worden  ingericht,  geven  de,  in  punt  4  en  5  van  g  106  be¬ 
schreven  ,  tot  drijvende  hospitalen  ingerichte  ballastschuiten  en  de 
kleinere,  tot  ziekenvervoer  ingerichte  schuiten,  een  voorbeeld.  (Plaat 
10,  fig.  1-10.) 

Voor  de  te  maken  hulpmiddelen  tot  het  in-  en  uitladen  van  zieken 
en  gewonden,  bij  gebruik  van  vaartuigen,  wordt  naar  punt  6  van 
§  106  verwezen  (Plaat  10,  fig.  11 — 15.) 

8.  Van  de  houten  hospitaal-barakken  als  bedoeld  bij  punt  3  van  §  69  , 
is  in  punt  8  van  g  106  en  plaat  1 1  een  type  aangegeven.  (Zie  hierom¬ 
trent  voorts  de  Vijfde  Afdeeling.) 

g  72.  Voorbereiding  in  tjjd  van  vrede. 

1  Reeds  in  tijd  van  vrede  verzamelen  de  dirigeerende  officieren 
van  gezondheid  der  1ste  klasse,  ieder  voor  het.  district  waarin  hij 
de  evacuatie  en  de  ziekenverspreiding  heeft  te  leiden,  de  noodige  gege- 
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vens  om  eventueel  de  uitvoering  van  bedoelden  dienst  naar  behooren 
te  kunnen  regelen. 

Bepaaldelijk  moeten  zij  daarbij  onderzoek  doen  naar  : 

a.  de  gelegenheid  tot  verpleging  van  zieken  en  gewonden  in  de 
militaire  hospitalen,  alsmede  in  burger-zieken-  of  gasthuizen,  ge¬ 
stichten,  enz.,  in  de  voor  evacuatie  gunstig  gelegen  gemeenten;  daarbij 
lettende  op  den  hygiènischen  toestand  in  die  plaatsen; 

b.  de  gebouwen,  die  c.  q  in  vorenbedoelde  gemeenten  doelmatig 
tot  tijdelijke  hospitalen  zouden  kunnen  worden  ingericht  en  bestemd  , 
als:  publieke  gebouwen,  badhuizen,  hotels,  enz.; 

c.  plaatsen  en  terreinen,  eventueel  te  bestemmen  tot  het  bouwen 
van  ziekenbarakken,  bijv.  voor  de  verpleging  van  lijders  aan  be¬ 
smettelijke  ziekten;  alsmede  tot  het  vormen  van  barakken-  of  tenten¬ 
kampen  voor  ziekenverpleging; 

d.  de  wegen  te  land  en  te  water  waarlangs ,  de  vervoermiddelen 
waarmede,  en  de  plaatsen  waarheen  de  zieken  en  gewonden  van 
verschillende,  in  verband  met  onderstelde  oorlogstoestanden  aan  te 
wijzen  punten,  moeten  worden  geëvacueerd.  Hierbij  moet  in  het  oog 
worden  gehouden  dat  het  in  het  algemeen  de  voorkeur  verdient  het 
vervoer  der  lijders  zooveel  mogelijk  te  water  te  doen  geschieden ; 

e.  de  wijze  waarop  de  vermoedelijk  beschikbare ,  te  huren  of  te 
requireeren  transportmiddelen  voor  het  vervoer  van  zieken  en  gewonden 
kunnen  worden  ingericht  en  de  hulpmiddelen  daartoe  benoodigd; 

ƒ.  het  personeel  waarover  eventueel,  zoow'el  voor  de  verpleging 
in  de  verschillende  ziekeninrichtingen  als  bij  het  transport  moet 
kunnen  worden  beschikt 

2.  Voor  het  sub  1  bedoelde  onderzoek  vragen  zij ,  door  tusschen- 
komst  van  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der 
Landmacht,  aan  den  Chef  van  den  Genera len  Staf  de  noodige  ge¬ 
gevens  omtrent  de  opstelling  van  het  leger  en  de  bezettingen  der 
liniën  en  stellingen  bij  verschillende  onderstelde  oorlogstoestanden, 
alsmede  omtrent  de  sterktecijfers  der  troepen ;  ten  einde  daaruit , 
in  verband  met  het  vermoedelijk  percentage  van  zieken  en  gewonden  , 
globaal  te  kunnen  berekenen,  welk  getal  lijders,  van  verschillende 
punten,  waarschijnlijk  achtereenvolgens  zal  moeten  worden  vervoerd. 

3,  In  verband  met  de  uitkomsten  van  vermeld  onderzoek  en 
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vooral  ook  rekening  houdende  met  doelmatige  communicatiën,  ont¬ 
werpen  zij  eene  algemeene  regeling  voor  de  evacuatie  en  de  zieken¬ 
verspreiding  in  hun  district,  waarbij  o.  a  op  een  regelmatigen , 
dagelijkschen  dienst  uit  de  hospitalen  der  eerste  linie  in  de  ver- 
dedigingsliniën  en  stellingen,  moet  worden  gerekend. 

Deze  ontwerpen  worden  —  desvereischt  na  voorafgaand  overleg 
met  de  Permanente  Militaire  Spoorwegcommissie  —  ter  goedkeuring 
gezonden  aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der 
Landmacht  (Zie  de  Instructie  voor  de  dirigeerende  officieren  van 
gezondheid  der  le  klasse,  hoofden  van  de  districten  voor  den  Militairen 
Geneeskundigen  Dienst.) 

§  73.  Maatregelen  hij'  mobilisatie. 

1.  Onmiddellijk  nadat,  na  het  uitvaardigen  van  de  order  tot  mobilisatie 
van  het  Leger ,  de  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der 
Landmacht  daartoe  bevel  heeft  gegeven  ,  treden  de  in  punt  1  van  §  10 
bedoelde  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  —  in  verband  met  de 
in  de  vorige  §  omschreven  voorbereidingen  en  voorloopig  getroffen 
regelingen  —  over  de  opneming  van  lijders  in  overleg  met  gemeen¬ 
tebesturen  ,  besturen  van  gasthuizen ,  gestichten,  enz. 


2.  Zij  dragen  zorg  dat  in  de  militaire  hospitalen  van  hun  district, 
die  voor  de  opneming  van  te  evacueeren  lijders  vermoedelijk  be¬ 
schikbaar  zullen  blijven  ,  alles  voor  de  ontvangst  dier  lijders  worde 
ingericht,  en  zooveel  mogelijk  verplegingsruimte  worde  verkregen; 
voorts  dat,  op  de  punten  alwaar  dadelijk  tijdelijke  militaire  hospitalen 
moeten  worden  gevestigd ,  daartoe  worde  overgegaan. 


•L  Zij  wenden  zich  tot  de  gemeentebesturen  ,  om  opgaaf  te  ver¬ 
krijgen  van  ingezetenen  ,  die  bereid  zijn  in  hunne  woningen  één  of 
meer  lijders  op  te  nemen  en  te  verplegen. 


•L  Zij  treden  namens  den  Minister  van  Oorlog  in  overleg  met  hét 
Hoofdcomité  der  «Nederlandsche  Vereeniging  tot  het  verleenen  van 
hulp  aan  zieke  en  gewonde  krijgslieden  in  tijd  van  oorlog»,  betreffende 
d<  plaatsen  waai,  de  ruimten  waarin  en  het  getal  lijders  waarvan  de 
genoemde  Vereeniging  de  verpleging  wenscht  op  zich  te  nemen. 
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5.  Zij  organiseeren  den  transportdienst  te  land  en  te  water ,  gaan 
met  de  ondernemers  van  vervoerdiensten  overeenkomsten  aan  voor  huur 
van  stoom-  en  andere  vaartuigen  en  van  voertuigen ,  bepalen  de 
wijze  waarop  deze  tot  het  vervoer  der  lijders  moeten  worden  ingericht 
en  stellen  den  tijd  en  de  plaats  vast  waarop  over  die  transportmiddelen 
moet  kunnen  worden  beschikt. 

6.  Zij  stellen  zich  reeds  voorloopig  in  verbinding  met  de  hoofd- 
afdeeling  der  Permanente  Militaire  Spoorwegcommissie,  tot  het  beramen 
der  middelen  om  het  vervoer  per  spoortrein  of  tram  eventueel  op 
de  meest  geregelde  wijze  te  doen  plaats  vinden. 

7.  Zij  richten  ten  behoeve  van  de  tijdelijke  ziekeninrichtingen  , 
tot  den  Hoofdintendant  de  vereischte  aanvragen  om  materieel  uit  de 
garnizoensmagazijnen  van  nachtleger  en  uit  *s  Rijks  Centrale  Maga¬ 
zijnen  van  kleeding  ,  uitrusting  ,  enz. 

Voor  zooverre  voor  dat  doel  materieel  door  aankoop  moet  worden  ver¬ 
kregen  ,  doen  zij  daartoe  strekkende  voorstellen  aan  den  Inspecteur 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht. 

8.  De  inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht 
tracht  in  het  noodige  personeel  voor  de  tijdelijke  hospitalen  te  voorzien, 
door  aanwijzing  van  personeel  van  de  ontruimde  militaire  hospitalen; 
terwijl  hij  overigens  zoo  noodig  machtiging  verleent  tot  het  in  dienst 
nemen  van  burger  personen. 

§  74.  Maatregelen  gedurende  den  oorlog. 

1.  De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisiën  en 
zelfstandige  brigades  en  die  in  de  liniën  en  stellingen  of  groepen , 
'zenden,  zoo  noodig  dagelijks,  aan  den  dirigeerenden  officier  van 
gezondheid  der  le  klasse  in  het  district  waarin  de  te  vervoeren 
lijders  zich  bevinden  (zie  §  70  punt  4) ,  eene  opgave  van  het  aantal 
zieken  en  gewonden  in  de  kantonnementen,  kampen,  veldhospitalen, 
tijdelijke  (groeps-  en  andere)  ziekeninrichtingen  der  eerste  linie ,  die 
voor  evacuatie  in  aanmerking  komen  (Model  N°.  12).  In  dringende 
gevallen  geschiedt  die  opgave  per  telegram. 

2.  Bij  het  aanwijzen  van  lijders  voor  evacuatie  moet  door  de  be¬ 
trokken  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en  van  de  hospitalen , 
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rekening  worden  gehouden  met  den  toestand  van  den  lijder  en  den 
aard  zijner  verwonding  of  ziekte  ,  alsmede  met  de  af  te  leggen  af¬ 
standen  en  het  beschikbare  transport-  en  verplegingsmaterieel.  Als 
regel  moet  hierbij  gelden,  dat  alleen  die  lijders  worden  geëvacueerd 
voor  wie  het  transport  niet  of  slechts  zeer  weinig  schadelijk  kan  zijn, 
zoodat  veelal  niet  voor  het  vervoer  kunnen  worden  aangewezen  : 

personen ,  lijdende  aan  inwendige  ziekten  ,  met  aanmerkelijk  ver¬ 
hoogde  lichaamstemperatuur ;  gekwetsten  met  fractuur  van  de 
schedelbeenderen  ,  van  de  wervelkolom  ,  van  de  bekkenbeenderen  of 
met  gecompliceerde  fractuur  van  ribben  of  dijbeenderen  of  met  door¬ 
borende  knie-  of  heupgewrichtswonden,  hetzij  eenvoudige  of  samen¬ 
gestelde  ;  alsmede  zij  die  lijden  aan  doordringende  wonden  van  schedel, 
borst,  buik-  of  bekkenholte  ,  met  beleediging  van  inwendige  organen. 

Alleen  in  het  herstellingstijdperk  ,  als  het  vervoer  zonder  gevaar 
kan  geschieden,  kunnen  bedoelde  lijders  daarvoor  in  aanmerking  komen. 

Daarentegen  kunnen  personen  ,  lijdende  aan  gecompliceerde  fracturen 
van  onderbeen ,  opperarmbeen  ,  voorarm  ,  hand  of  voet ,  mits  niet 
gepaard  gaande  met  hooge  lichaamstemperatuur,  zonder  gevaar  voor 
vervoer  worden  aangewezen ,  evenals  zij  die  lijden  aan  eenvoudige 
breuk  van  het  dijbeen  ,  van  de  ribben  of  aan  verwonding  der  zachte 
deelen  van  het  hoofd  ,  de  romp  of  de  ledematen  en  lijders  aan  in¬ 
wendige  ziekten,  waarbij  geen  belangrijke  verheffing  der  temperatuur 
bestaat. 

3.  Bij  de  in  punt  I  bedoelde  opgave  worden  als  o  nvoor  waardelijk 
vervoerbare  zieken  en  gewonden  aangemerkt  zij  ,  die  zonder  bijzondere 
voorzorgsmaatregelen  ,  dus  bijv.  in  gewone  spoorwegrijtuigen  kunnen 
worden  vervoerd ;  terwijl  met  voorwaardelijk  vervoerbare  zieken  en 
gewonden  lijders  bedoeld  worden  ,  die  in  liggende  houding  moeten 
worden  vervoerd  en  waarvoor  dus  eene  voorafgaande  inrichting  der 
transportmiddelen  noodig  is.  Bevinden  zich  onder  de  lijders  zoodanigen 
wier  vervoer  buitengewone  voorzorgen  eischt ,  bijv.  krankzinnigen, 
dan  wordt  hun  getal,  met  den  aard  der  ziekte,  in  de  kolom  «op¬ 
merkingen»'  der  opgave  Model  N°.  1 1  aangegeven. 

4.  In  verband  met  de  ingekomen  opgaven,  bepalen  de  dirigeerende 
officieren  van  gezondheid  in  de  districten  zoo  spoedig  mogelijk  : 

a.  de  plaats,  waarheen  het  vervoer  moet  geschieden  en  de  inrichting 
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waarin  de  lijders ,  naar  gelang  van  hun  toestand ,  moeten  worden 
opgenomen  ; 

b.  de  wijze  waarop  en  de  vervoermiddelen  waarmede  het  transport 
zal  geschieden  ; 

c.  het  getal  lijders  voor  ieder  transport. 

Hierbij  is  in  het  oog  te  houden  dat  de  transporten ,  die  naar  eene 
zelfde  plaats  bestemd  zijn,  of  in  dezelfde  richting  en  langs  dezelfde 
wegen  te  land  of  te  water  geschieden ,  zooveel  mogelijk  vereenigd 
moeten  worden,  ter  besparing  zoowel  van  materieel  als  van  personeel 
bij  de  transporten. 

5.  Bij  de  regeling ,  in  het  vorig  punt  bedoeld  ,  moeten  de  lijders  , 
zooveel  mogelijk ,  naar  den  aard  der  ziekte  en  in  verband  met  de 
voorhanden  hulp-  en  verplegingsmiddelen  over  de  verschillende  zieken¬ 
inrichtingen  worden  verdeeld ,  zoodat,  als  het  ware,  iedere  inrichting 
voor  het  opnemen  eener  bepaalde  categorie  van  lijders  bestemd  wordt . 

Zware  zieken  en  gewonden  worden  daarbij  over  de  kortste  afstanden 
vervoerd. 

Syphilislijders  en  zij,  die  verdacht  worden  de  eene  of  andere  ziekte 
te  simuleeren,  worden  steeds  onder  militair’ geneeskundige  behandeling 
gesteld. 

6.  Moet  het  transport  per  spoor  of  tram  geschieden  ,  dan  doet  de 
betrokken  dirigeerende  officier  van  gezondheid  der  te  klasse  daartoe 
—  zoo  noodig  per  telegram  —  aanvraag  aan  de  hoofdafdeeling  der  Per¬ 
manente  Militaire  Spoorwegcommissie  of  aan  de  uitvoeringscommissie, 
op  wier  lijnen  het  vervoer  een  aanvang  moet  nemen.  Geschiedt  de  aan¬ 
vraag  schriftelijk,  dan  wordt  zij  ingericht  overeenkomstig  Model  N°.  13. 

7.  Moet  het  vervoer  met  andere  transportmiddelen  te  land  of  wel 
te  water  geschieden,  dan  worden  dag  en  uur  van  vertrek  uit  de 
plaatsen  alwaar  de  lijders  zich  bevinden ,  door  den  betrokken  diri- 
geerenden  officier  van  gezondheid  der  le  klasse  zelf  geregeld ,  en 
neemt  deze  tevens  de  noodige  maatregelen,  opdat  de  vereischte 
voer-  of  vaartuigen,  alsdan  tijdig  op  de  plaats,  waar  het  transport 
zal  aan  vangen  ,  aanwezig  zijn. 

8.  Nadat  dag  en  liür  van  het  transport  —  voor  zooveel  het 
vervoer  per  spoorrrein  of  tram  betreft,  door  de  hoofdafdeeling  der 


Permanente  Militaire  Spoorwegcommissie ,  of  door  eene  uitvoerings- 
eommissie  —  zijn  geregeld ,  geven  de  dirigeerende  officieren  van 
gezondheid  der  le  klasse  daarvan  kennis,  in  dringende  gevallen 
per  telegram ,  aan  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst ,  die 
de  aanvragen  tot  evacuatie  hebben  ingezonden,  met  opdracht  zorg 
te  dragen,  dat  de  lijders  op  het  bepaalde  /tijdstip  en  op  het  aan  te 
geven  punt  voor  het  vervoer  beschikbaar  zijn.  (Model  N°.  14.) 

De  chefs  der  ziekeninrichtingen  waarin  de  lijders  moeten  worden 
opgenomen ,  worden  door  vermelde  dirigeerende  officieren  van  ge¬ 
zondheid  ,  zoo  noodig  per  telegram  ,  van  het  uur  van  aankomst 
ter  plaatse,  enz.  onderricht,  (Model  Nü.  15)  en  zulks  onverminderd 
de  mededeeling  later  (per  telegram)  aan  étappe-commandanten  of 
commandeerende  officieren.  (Zie  de  Regeling  van  het  militair  vervoer 
over  de  spoorwegen.) 

9.  Is  het  noodig  dat  de  te  evacueeren  lijders  uit  het  hospitaal 
der  eerste  linie,  naar  het  punt  van  vertrek  van  het  vervoermiddel 
worden  getransporteerd,  dan  geschiedt  dit  vervoer  door  de  zorg 
van  den  chef  der  ziekeninrichting  waarin  zij  zich  bevinden. 

10.  Maakt  men  bij  het  vervoer  gebruik  van  brancards  uit  de 
ziekeninrichtingen  waaruit  de  lijders  worden  geëvacueerd,  dan  moeten 
die  brancards  onmiddellijk  na  afloop  van  het  transport,  door  de 
zorg  van  den  chef  der  ziekeninrichting  waarin  de  lijders  worden 
opgenomen,  worden  teruggezonden. 

11.  Bij  elk  transport  van  zieken  en  gewonden  moet,  door  de  zorg 
van  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  Ie  klasse,  het  noodige 
geleide  aanwezig  zijn.  Worden  zwaar  gewonden  of  ernstige  zieken 
vervoerd,  dan  is  de  tegenwoordigheid  van  een  of  meer  officieren 
van  gezondheid  (of  burgerartsen)  en  van  eenig  hulppersoneel  nood¬ 
zakelijk;  in  eiken  wagen,  die  gedurende  het  vervoer,  door  gemis 
aan  kopdeuren ,  geen  gemeenschap  met  andere  wagens  heeft ,  moet 
zich  een  ziekenverpleger  bevinden,  zoowel  om  voor  de  verpleging  te 
zorgen  als  om  bij  behoefte  aan  geneeskundige  hulp  het  sein  tot 
het  doen  ophouden  van  den  trein  te  kunnen  geven. 

12.  Is  voor  het  in  het  vorig  punt  bedoelde  geleide  geen  of  niet 
voldoend  militair  personeel  beschikbaar  en  kan  daarin  niet  tijdelijk 
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door  personeel  uit  de  militaire  hospitalen  worden  voorzien,  dan 
moet  daarvoor  burgerpersoneel  in  dienst  worden  genomen.  Voor 
zooveel  de  vrijwillige  ziekenverpleging  hare  diensten  daarvoor  aan¬ 
biedt  ,  kan  daarvan  mede  gebruik  worden  gemaakt. 

In  dringende  gevallen,  bij  gemis  van  ander  personeel,  alsmede 
wanneer  de  dienst  in  de  ziekeninrichtingen,  vanwaar  de  lijders 
worden  geëvacueerd ,  zulks  toelaat  (Zie  $  51  punt  2),  kan  aan  laatst- 
vermelde  ziekeninrichtingen  worden  opgedragen  voor  het  geleide  te 
zorgen.  Dat  geleide  moet  dan  evenwel,  onmiddellijk  na  afloop  van 
het  transport ,  naar  de  plaats  van  afzending  terugkeeren. 

13.  De  officier  van  gezondheid,  die  met  het  transport  belast  is, 
of  zoo  er  meer  zijn  de  oudste,  regelt  de  inlading. 

Geschiedt  het  vervoer  per  spoortrein  dan  bepaalt  hij  hoe  de  zieken 
en  gewonden  over  de  verschillende  rijtuigen  moeten  worden  verdeeld. 

De  inlading  heeft  met  de  vereischte  zorgzame  behandeling  der 
lijders,  ordelijk  en  zoo  snel  mogeiijk  plaats,  opdat  het  materieel 
niet  langer  dan  volstrekt  noodig  is,  worde  opgehouden. 

Vermelde  officier  van  gezondheid  waakt  er  voor  dat  eene  voldoende 
hoeveelheid  drinkwater  in  ieder  voer- of  vaartuig  worde  medegenomen. 

14.  Zoodra  de  officier  van  gezondheid  bedoeld  in  punt  13,  zich 
overtuigd  heeft,  dat  de  lijders  en  het  noodige  hulppersoneel  behoorlijk 
zijn  ingeladen,  geeft  hij  daarvan  kennis  aan  den  stationschef,  of,  op 
stations  waar  zich  eene  étappe-commissie  bevindt ,  aan  den  étappe- 
commandant,  die  daarna  het  bevel  tot  vertrek  van  den  trein  doet  geven. 

Geschiedt  het  transport  te  water  of  met  gehuurde  of  gerequi- 
reerde  voertuigen,  dan  wordt,  met  inachtneming  der  in  de  le  alinea 
omschreven  voorzorgen  ,  het  bevel  tot  vertrek  door  den  officier  van 
gezondheid  zelf  gegeven. 

15.  De  lichte  zieken  en  gekwetsten  zijn  gedurende  het  vervoer  in 
den  regel  gekleed  met  kapot  of  overjas  en  kwartiermuts. 

Bij  koud  of  ruw  weder  worden  dekens  medegenomen  ;  ook  bij  goed 
weder  voor  lijders ,  wier  toestand  dit  vereischt. 

16.  De  niet  in  gebruik  zijnde  kleeding-  en  uitrustingstukken  als¬ 
mede  de  wapens ,  worden  door  de  zorg  van  het  hulppersoneel  mede- 
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genomen  en  -  bij  het  vervoer  te  land  in  een  afzonderlijk  daarvoor 
aangewezen  wagen  (bagagewagen)  -  medegevoerd. 

17  De  niet  aan  de  windzijde  gelegen  deuren  of  vensters  in  de 
voer-  of  vaartuigen  worden  ,  wanneer  de  officier  van  gezondheid  van 
het  geleide  van  oordeel  is  dat  de  weersgesteldheid  het  toelaat, 
gedurende  het  vervoer  opengehouden. 

18.  In  stations,  aangewezen  voor  vertrek  en  aankomst  van  belang¬ 
rijke  transporten  van  gekwetsten  en  zieken,  wordt  door  de  zorg  van 
den  étappe-commandant,  of  bijaldien  aldaar  geen  étappe-commissie  is 
ingesteld  door  den  stationschef,  een  lokaal  aangewezen,  tot  het  tijdelijk 
opnemen  van  patiënten  wier  toestand  dit  noodzakelijk  maakt. 

In  overleg  met  den  dirigeerenden  officier  van  gezondheid  der  1ste 
klasse  in  het  betrokken  district,  worden  door  de  étappe-commissie, 
of  bij  ontstentenis  daarvan  door  den  commandeerenden  officier  ter 
plaatse,  de  vereischte  maatregelen  voor  de  inrichting  van  dat  lokaal 
en  voor  de  verpleging  genomen. 

Wordt  voor  de  evacuatie  der  lijders  van  andere  transportmiddelen 
gebruik  gemaakt,  dan  geschiedt  de  inrichting  van  die  lokalen  in  de 
plaatsen  van  vertrek  door  de  zorg  van  de  chefs  der  ziekeninrichtingen, 
waaruit  de  lijders  worden  vervoerd  en  in  de  plaatsen  van  aankomst 
door  die  van  den  dirigeerend  officier  van  gezondheid  der  1ste  klasse, 
hoofd  van  het  betrokken  district. 

19.  De  dirigeerende  officieren  vart  gezondheid  der  1ste  klasse  dragen, 
ieder  voor  hun  district,  zorg,  dat  vervoermiddelen  voorhanden  zijn 
voor  het  transport  der  lijders  van  de  punten  van  aankomst  (spoor¬ 
wegstations,  enz.)  naar  de  verpleeglokalen. 

Zoo  noodig  doen  zij  daartoe  bij  de  punten  van  uitlading  een  of  meer 
ziekenwagens  opstellen  of  zorgen  zij  dat  aldaar  een  voldoend  getal 
raderbrancards  of  andere  vervoermiddelen  voorhanden  zijn. 

20.  Naarmate,  gedurende  den  oorlog,  het  getal  lijders  toeneemt, 
worden,  door  de  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  lste  klasse, 
voortdurend  maatregelen  genomen  om  de  gelegenheid  tot  verpleging 
uit  te  breiden.  Zij  stellen  zich  daartoe  met  besturen  van  nieuwe 
gemeenten  in  verbinding,  doen  c.  q.  de  gebouwen,  bedoeld  bij  punt  'ód  van 
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$  60  tot  het  opnemen  der  lijders  inrichten,  en  dragen  zorg  voor 
de  aanschaffing  van  het  noodige  materieel  en  het  in  dienst  nemen 
van  burger  personeel. 

21*  Mocht  door  de  vaste  en  tijdelijke  hospitalen  niet  voldoende 
in  de  verpleging  der  lijders  kunnen  worden  voorzien,  dan  doen  de 
dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  Ie  klasse  aan  den  Inspecteur 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht  de  noodige  voor¬ 
stellen,  om  op  de  terreinen,  bedoeld  bij  punt  lc  van  g  72,  barakken¬ 
of  tenten-kampen  te  bouwen  en  voor  het  gebruik  in  te  richten. 

§  75.  Administratieve  bescheiden,  registers,  enz. 

1 .  De  administratie  en  het  beheer  van  de  tijdelijke  militaire  hospi¬ 
talen  der  tweede  linie  geschiedt  overeenkomstig  de  bepalingen,  in  dit 
Voorschrift  voor  de  veld-  en  tijdelijke  hospitalen  vastgesteld. 

2.  Bij  ieder  evacuatie-transport  uit  de  ziekeninrichtingen  der  eerste 
linie ,  wordt  aan  den  hoofdgeleider  een  staat  medegegeven,  ingericht 
overeenkomstig  Model  N°.  16. 

De  hoofdgeleider  wordt  verder  voorzien  van  de  vereischte  verklaringen 
(Model  N°.  20).  Op  die  verklaringen,  zoowel  als  op  de  daaraan  ver¬ 
bonden  strooken,  worden  vermeld  :  het  aantal  zieken,  dat  in  elk  der 
verschillende  klassen  van  rijtuigen  en  ook  dat  afzonderlijk  in  daar¬ 
voor  ingerichte  wagens  vervoerd  wordt;  het  aantal  tot  ziekenvervoer 
ingerichte  wagens ,  dat  gebezigd  wordt ,  en  de  in  de  verschillende 
klassen  van  rijtuigen  en  tot  ziekenvervoer  ingerichte  wagens  gebezigde 
plaatsen  voor  het  geleide. 

De  verklaring  en  de  strook  worden  ingevuld  door  de  zorg  van 
den  hoofdgeleider.  De  kolommen  voor  prijsberekening  blijven  oningevuld. 
Zoodra  de  verklaring  behoorlijk  is  geverifieerd,  wordt  zij  door  den  hoofd¬ 
geleider  en  door  den  stationschef  ter  aangewezen  plaatse  onderteekend. 

De  strooken  worden  na  aankomst  op  de  bestemming  door  den 
hoofdgeleider  overgegeven  aan  de  militaire  autoriteit  belast  met  het 
toezicht  over  de  ziekeninrichting ,  die  voor  de  verzending  aan  het 
Departement  van  Oorlog  zorg  draagt. 

3.  In  de  Lijdelijke  militaire  ziekeninrichtingen,  waarin  geëvacueerde 
lijders  zijn  opgenomen ,  wordt  van  die  lijders  een  register  aange¬ 
houden ,  overeenkomstig  Model  N°.  17 
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Om  de  vijf  dagen  wordt  door  de  chefs  der  vaste  en  der  tijdelijke 
hospitalen  in  ieder  district ,  aan  den  dirigeerenden  officier  van  ge¬ 
zondheid  der  Ie  klasse  eene  opgave  gezonden,  van  de  in  die  inrichting 
verpleegd  wordende  zieken  en  gewonden,  alsmede  van  het  aantal 
beschikbare  bedden  De  officieren  worden  daarbij  nominatief  vermeld 
(Model  N°.  18). 

5.  Rij  verpleging  van  lijders  in  burger  hospitalen,  in  ziekeninrichtingen 
van  het  Roode  Kruis  en  bij  particulieren  ,  wenden  de  dirigeerende 
officieren  van  gezondheid  der  le  klasse,  hoofden  der  districten  voor  den 
Geneeskundigen  Dienst,  zich  respectievelijk  tot  de  directiën  der  burger- 
hospitalen ,  tot  het  hoofdcomitè  der  Nederlandsche  Vereeniging  tot 
verbetering  van  het  lot  van  zieken  en  gewonden  in  den  oorlog  en  tot 
het  betrokken  gemeentebestuur,  ten  einde  door  hunne  tusschenkomst  op 
vaste  tijden  (bij  voorkeur  per  vijf  dagen)  opgaven  te  ontvangen,  omtrent  : 

a.  het  getal  verpleegd  wordende  zieken  en  gewronden  ; 

b.  den  toestand  dier  lijders  in  het  algemeen  ; 

c.  het  aantal  beschikbare  bedden. 

Die  opgaven  kunnen  worden  ingericht  overeenkomstig  Model  N°.  18. 

Aan  die  autoriteiten  wordt  tevens  verzocht  het  register  aan  te  houden 
of  te  doen  aanhouden  bedoeld  bij  punt  3  dezer 

b.  De  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  le  klasse  zenden, 
iedere  vijf  dagen,  aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
der  Landmacht  eene  opgave  van  het  aantal  zieken  en  gewonden,  ver¬ 
pleegd  wordende  in  de  vaste  en  tijdelijke  hospitalen  en  zoo  mogelijk 
ook  in  de  burger  ziekeninrichtingen  en  in  die  van  het  Roode  Kruis 
of  bij  de  inwoners  in  hun  district ,  en  van  het  aantal  beschikbare 
bedden  voor  opneming  van  nieuwe  lijders.  (Model  N°.  19). 

In  verband  met  deze  opgaven  bepaalt  de  Inspecteur ,  zoo  noodig  , 
of,  ter  ontlasting  van  vaste  of  tijdelijke  hospitalen  in  eenig  district, 
evacuatie  naar  de  ziekeninrichtingen  van  een  ander  district  wenschelijk 
en  mogelijk  is.  Eventueel  geeft  hij  daarvoor  de  noodige  bevelen  en 
aanwijzingen. 

1  De  registers  en  de  vijfdaagsche  staten,  in  de  vorige  punten  bedoeld, 
worden  door  de  autoriteiten  door  wie  zij  worden  aangehouden  of  bij 
wie  zij  inkomen  ,  zorgvuldig  bewaard  en  na  het  einde  van  den  oorlog 
aan  het  Departement  van  Oorlog  gezonden. 


VIJFDE  AFDEELING. 


Regelen  voor  de  inrichting  van  veld-  en  tijdelijke 
hospitalen. 


$  76.  Algemeene  regelen. 

1 .  De  behandeling  en  de  verpleging  der  zieken  en  gewonden  ,  die  in 
afwachting  van  vervoer  naar  achterwaarts  gelegen  ziekeninrichtingen 
voorloopig  nabij  het  veldleger  of  de  verdedigingsliniën  blijven ,  alsmede 
van  hen,  wier  toestand  geen  vervoer  toelaat,  moet,  overeenkomstig 
de  bepalingen  van  de  Tweede  en  de  Derde  Afdeeling  van  dit  Voor¬ 
schrift,  voor  zooveel  noodig  in  veld-  en  tijdelijke  hospitalen  der  eerste 
linie  plaats  hebben. 

Evenzoo  worden  in  tijdelijke  hospitalen  verpleegd  de  lijders  die, 
overeenkomstig  de  bepalingen  der  Vierde  Afdeeling  van  dit  Voorschrift, 
over  de  evacuatie-districten  worden  verspreid,  in  zooverre  als  de 
gelegenheid  ontbreekt  om  hen  in  vaste  militaire-  of  burger  hospitalen 
op  te  nemen. 

2.  Zoowel  voor  de  tijdelijke  als  voor  de  veldhospitalen  kan  gebruik 
worden  gemaakt  van: 

a.  tenten, 

b.  barakken  , 

c.  openbare  of  particuliere  gebouwen. 

3.  Bij  de  keuze  der  voor  dit  doel  te  bestemmen  gebouwen  of  in¬ 
richtingen  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  de  eigenaardige 
voor-  en  nadeelen,  welke  het  gebruik  daarvan  medebrengt. 

Zoo  zullen  in  het  koude  jaargetijde  voor  het  verplegen  van  zieken 
en  gewonden  geen  tenten  worden  gebezigd ,  en  zullen  in  t  algemeen, 
waar  gedurende  langeren  tijd  achtereen  in  de  behoefte  aan  ver° 
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plegingsruimte  moet  worden  voorzien,  barakken  of  gebouwen  daartoe  in 
aanmerking  moeten  komen. 

Uit  den  aard  der  zaak  zal  voorts  de  uit  het  permanente  karakter 
der  verdedigingslinie  voortvloeiende,  grootendeels  stationnaire  op¬ 
stelling  der  bezettingstroepen  in  de  liniën  en  stellingen,  toelaten, 
aan  de  daarachter  op  te  richten  tijdelijke  hospitalen ,  evenals  aan  de 
tijdelijke  hospitalen  die  voor  de  ziekenverspreiding  worden  ingericht, 
eene  meer  volledige  en  duurzame  inrichting  te  geven ,  dan  aan  de 
veld-hospitalen  bij  de  divisiën. 

Als  regel  voor  de  inrichting  der  veld- en  tijdelijke  hospitalen  geldt , 
dat,  wanneer  de  oorlog  gedurende  den  winter  gevoerd  wordt,  de 
verpleging  altijd  en  bij  een  oorlog  gedurende  de  zomermaanden 
zooveel  mogelijk  in  daartoe  in  te  richten  openbare  of  particuliere 
gebouwen  moet  geschieden.  Alleen  dan  wanneer  geene  geschikte  ge¬ 
bouwen  te  vinden  zijn  en  wanneer  in  de  in  gebruik  zijnde  besmette¬ 
lijke  ziekten  uitbreken,  worden  tenten  of  barakken  gebezigd. 

De  voor  de  divisiën  van  het  Veldleger  beschikbare  veld-hospitaal- 
tenten  blijven ,  ter  vermijding  van  onnoodige  uitbreiding  van  de 
treinen ,  aanvankelijk  in  de  magazijnen  voor  den  Geneeskundigen 
Dienst  opgelegd,  vanwaar  zij  ingeval  van  behoefte  per  telegram 
kunnen  worden  ontboden  en  onverwijld  per  spoortrein  worden  toe¬ 
gezonden. 

§  77.  Keuze  en  inrichting  van  localiteiten  voor  veld-  en 
tijdelijke  hospitalen. 

1.  Openbare  of  particuliere  gebouwen.  Strenge  eischen  van  hygiènischen 
aard  zullen  niet  altijd  gesteld  kunnen  worden. 

De  gebouwen  moeten  bij  voorkeur  buiten  de  bebouwde  kom  der 
gemeente  liggen ,  op  een  hoog  en  droog  terrein ,  waar  de  frische  lucht 
van  alle  zijden  toegang  heeft;  het  front  bij  voorkeur  op  het  zuiden; 
boomen  en  tuinen  in  de  nabijheid  zijn  een  groot  voordeel. 

I  laatsen  waar  de  lucht  door  uitdampingen  ,  rook  uit  fabrieken , 
ot  dooi  nabijheid  van  moerassen,  bergplaatsen  van  faecale  stoffen,  enz. 
verontreinigd  wordt,  moeten  vermeden  worden. 

Zeel  groote  gebouwen  zijn  niet  aan  te  bevelen  ,  evenmin  ais  ge¬ 
bouwen  met  zeer  groote  zalen. 

D'  vertrekken  moeten  zijn  hoog  en  licht,  en  liefst  voor  ongeveer 
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12 — 20  bedden  worden  ingericht.  Heeft  het  gebouw  meer  dan  twee 
verdiepingen ,  dan  worden  alleen  de  beide  eersten  en  de  beganegronds- 
verdieping  bestemd  voor  zieken  verblijf;  de  overigen  zoo  noodig  voor 
bergplaatsen  en  magazijnen ,  doch  niet  voor  ziekenkamers. 

Behalve  de  vertrekken  voor  gewone  zieken  en  gewonden  moeten 
er  noodzakelijk  afzonderlijke  gebouwen  of  afzonderlijk  gelegen  ver¬ 
trekken  aanwezig  zijn,  voor  lijders  aan  besmettelijke  ziekten. 

De  aanwezigheid  van  goed  water  is  een  hoofdvereischte. 

Een  voldoend  getal  goed  geplaatste  ,  groote  vensters  is  eene  zaak 
van  gewicht,  üp  elke  twee  bedden  moet  zoo  mogelijk  een  venster 
beschikbaar  zijn.  Wordt  aan  deze  voorwaarde  niet  voldaan,  dan 
moet  gelegenheid  bestaan,  om  door  deuren,  schoorsteenen,  enz.  in 
de  behoefte  aan  ventilatie  te  voorzien. 

Ook  moet  gelet  worden  op  de  aanwezigheid  van  keukens,  kelders 
en  lokalen,  geschikt  om  tot  magazijn  te  worden  ingericht.  Een 
hoofdvereischte  is  voorts  een  behoorlijk  getal  goede  privaten.  De  faeca- 
liën  mogen  niet  door  den  grond  worden  opgenomen,  doch  moeten 
in  goed  gesloten  en  gedesinfecteerde  bakken  of  tonnen,  (bij  voorkeur 
zulke  die  weggenomen,  geledigd  en  gereinigd  kunnen  worden)  worden 
verzameld.  Voldoen  de  in  de  huizen  aanwezige  privaten  niet  aan  de 
eischen  der  hygiène,  dan  make  men  buiten  de  gebouwen,  doch 
door  een  goed  geventileerden  gang  daarmede  verbonden ,  eene  af¬ 
zonderlijke  inrichting  met  tonnenstelsel.  Gebouwen  met  waterleiding 
en  waterclosets  verdienen  reeds  daarom  aanbeveling. 

Inrichting.  In  de  tijdelijke  hospitalen  achter  de  verdedigings-liniën 
zal  zooveel  mogelijk  gebruik  worden  gemaakt  van  slaapfournituren 
uit  de  militaire  magazijnen.  (Zie  omtrent  de  inzending  der  aanvragen  : 
Zesde  Afdeeling,  §  81  ,  punt  14). 

Voor  het  geval  dat  bedoelde  slaapfournituren  evenwel  niet  in  vol¬ 
doenden  voorraad  aanwezig  zijn,  zal  men  zich  ook  daar,  evenals  in 
de  veldhospitalen,  in  plaats  van  kribben  moeten  behelpen  met 
ter  plaatse  te  vervaardigen  noodveldbedden.  Eene  beschrijving  met 
teekening  van  dergelijke  bedden  is  in  punt  9  van  §106,  (zie  plaat  2, 
fig.  4  en  5)  opgenomen.  In  de  veldhospitalen  zal  men  ook  brancards 
kunnen  gebruiken. 

Kan  men  zeegrasmatrassen  en  peluwen  uit  de  militaire  magazijnen 
krijgen,  of  zich  daarvan  door  plaatselijke  omstandigheden  gemakkelijk 
voorzien,  dan  zijn  deze  boven  alles  te  verkiezen.  In  het  tegenover- 
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nestelde  <mval  gebruikt  men  stroozakken;  stroo  is  bijna  overal  te 

verkrijgen;  men  neme  evenwel  voorzorgen  met  betrekking  tot  de  zuiver- 
heid  en  verversching. 

Komt  een  bed  buiten  gebruik  dan  moet  dit  dadelijk  in  de  open 
lucht  worden  schoongemaakt,  gedesinfecteerd  en  daarna  in  een  luchtig 
magazijn  of  op  eene  ongebruikte  kamer  worden  geborgen. 

De  bedden  worden  in  de  kamers  bij  voorkeur  op  twee  rijen  ge¬ 
plaatst,  langs  iedere  lange  zijde  eene,  zoo  mogelijk  tusschen  de  rijen 
een  gang  van  ‘2— “2.5  M.  breedte.  Voor  zwaar  gewonden  wordt  aan 
het  voeteneinde  van  het  bed  een  breede  band  vastgemaakt,  om  hun 
gelegenheid  te  geven  zich  zoo  noodig  te  kunnen  optrekken. 

Per  ziekenkamer  is  een  armstoel  en  per  bed  een  gewone  stoel 
wenschelijk;  overigens  zijn  kasten,  planken,  tafels,  enz.  voor  zoover 
deze  onnoodig  zijn ,  uit  de  ziekenkamers  te  weren. 

Een  klok  per  vertrek  is  noodig  voor  de  geregelde  verzorging  en 
verpleging. 

Behalve  voor  een  gebouw  of  eene  kamer  voor  aanhoud  der  lijders 
zoree  men  voor: 

ö 

1°.  eene  operatiekamer; 

2°.  eene  kamer  voor  de  officieren  van  gezondheid; 

3°.  de  noodige  vertrekken  voor  het  personeel. 

Worden  meerdere  huizen,  bijv.  een  huizengroep,  tot  tijdelijk  hos¬ 
pitaal  ingericht ,  dan  wordt  één  daarvan ,  bij  voorkeur  in  het  midden 
gelegen ,  bestemd  voor  aankomst  en  voor  het  eerste  onderzoek  der 
lijders,  van  waar  uit  zij  verwezen  worden  naar  de  afdeelingen  waarin 
zij  tehuis  behooren.  (Zie  §  51  punt  7). 

Gelegenheid  tot  verwarming  zal  in  de  meeste  gebouwen  en  woningen 
worden  aangetroffen.  Daar  waar  men  haar  tevens  dienstbaar  kan 
maken  aan  de  ventilatie ,  wordt  daarvan  gebruik  gemaakt. 

Hij  de  verlichting  der  ziekenkamers,  moet  men  er  vooral  op  letten, 
deze  zóó  in  te  richten,  dat  zij  de  lijders  niet  hindert.  Het  aanbrengen 
van  schermen  om  de  lichten  verdient  daartoe  aanbeveling. 

De  benoodigde  geneeskundige  instrumenten  en  de  vereischte  genees- 
en  verbandmiddelen  worden  uit  den  ,  bij  de  divisiën  of  in  de  liniën 
en  stellingen  aanwezigen  voorraad  verstrekt  en  zoo  noodig  aangevuld 
uit  de  magazijnen  voor  den  Geneeskundigen  Dienst.  (Zie  Zevende  Af- 
deeling). 
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2.  Barakken-kampen.  De  plaatsing  geschiedt  bij  voorkeur  in  de 
nabijheid  van  bewoonde  oorden ,  waardoor  in  de  verpleging  gemakke¬ 
lijker  kan  worden  voorzien ;  aan  goede  kunst-  of  waterwegen,  op  eene 
rustige,  ruime,  schaduwrijke,  hoog  gelegen  plaats,  buiten  de  nabijheid 
van  kerkhoven  ,  fabrieken ,  moerassen ,  enz.  Zandgrond  is  het  beste , 
stroomend  water  in  de  nabijheid  eene  groote  aanbeveling. 

Grootte  van  het  kamp  ;  grootte  en  plaatsing  der  barakken.  Het  geheel 
wordt  bij  voorkeur  ingericht  voor  ongeveer  200  en  in  geen  geval 
voor  meer  dan  600  bedden. 

De  barakken  ieder  voor  20  of  40  bedden  (1)  in  te  richten  en  zóó 
ten  opzichte  van  elkander  te  plaatsen ,  dat  een  vrije  luchtstroom 
mogelijk  is.  De  lange  zijden  worden  geplaatst  in  de  richting  van  het 
noorden  naar  het  zuiden.  De  afstand  tusschen  de  barakken  onderling 
moet  minstens  H  maal  de  hoogte  zijn,  meer  ruimte  is  echter  hoogst 
wenschelijk.  Op  verschillende  rijen  staande,  moet  de  afstand  tusschen 
de  rijen,  maal  de  lengte  der  barakken  zijn. 

In  het  midden  plaatst  men  een  barak  voor  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst ;  daarin  worden  tevens  de  keukens,  het  magazijn,  de 
apotheek,  enz.  gemaakt. 

De  plaats  waar  het  kamp  zal  worden  gevestigd  wordt  bij  voorkeur 
zoo  gekozen  ,  dat  zij  aan  twee  of  meer  zijden  van  het  omliggend 
terrein  is  afgescheiden.  Bestaat  zulk  eene  gelegenheid  niet ,  dan 
wordt  om  het  geheel  een  diepe  greppel  of  eene  omheining  gemaakt , 
waarbij  gezorgd  moet  worden  voor  goede  toegangen ,  die  bewaakt 
worden.  In  de  wachthuizen  moet  men  brandspuiten  ,  in  de  barakken 
extincteurs  of  brandslangen  plaatsen. 

Voor  lijders  aan  besmettelijke  ziekten  moeten  afzonderlijke  kleine 
barakken,  met  eigen  personeel  en  materieel  worden  ingericht. 

Bestaat  de  mogelijkheid  daartoe,  dan  late  men  de  kunst-  of  water¬ 
wegen  langs  de  barakken  loopen ,  zoodat  de  lijders  onmiddellijk  uit 
het  voer-  of  vaartuig  in  de  barak  kunnen  gedragen  worden. 

De  barakken  worden  onderling  verbonden  door  goede  wegen,  beter 
nog  door  een  overdekten  gang. 

Inrichting  en  iudeeling  der  barakken.  Het  bovengenoemde  getal  van 
40  bedden  per  barak  moet  als  een  maximum  worden  beschouwd. 

(1)  De  barakken  voor  20  bedden  worden  als  enkele ,  die  voor  40  bedden  als 
dubbele  ingericht  en  aangeduid. 
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Eene  beschrijving  van  eene  dubbele  barak  voor  40  bedden,  wordt 
gevonden  in  de  Tiende  Afdeeling  van  dit  Voorschrift  (g  106,  punt  8 
en  plaat  11).  Hieronder  volgen  nog  eenige  algemeene  gegevens. 

Behalve  de  ziekenzaal  of  ziekenzalen  zijn  nog  noodig  een  verblijf 
voor  de  ziekenoppassers  en  c.  q.  ook  een  voor  de  ziekenverpleegsters, 
verder  een  badkamer,  de  noodige  bergplaatsen  en  privaten, 

De  bedden  worden  met  de  hoofdeneinden  0.5  M.  van  de  lange  zijden 
geplaatst ,  zoodat  tusschen  de  twee  rijen  een  gang  van  2 — 2.5  M.  en 
tusschen  iedere  twee  bedden  eene  ruimte  van  ongeveer  1.25  M. 
overblijft.  De  vertrekken  moeten  dus  7—8  M.  breed  zijn.  Besmettelijke 
zieken  worden  3  a  4  M.  uit  elkaar  gelegd. 

De  inhoud  der  barak  moet  ongeveer  40  M*.  lucht  voor  iederen 
patiënt  opleveren. 

Vloer.  De  plaats  waar  men  de  barak  wil  bouwen ,  wordt  uit¬ 
gegraven  en  daarin  eene  laag  cokes  of  kiezel  gebracht.  Het  verdient 
verder  aanbeveling  den  vloer  op  eenigen  afstand,  bijv.  0.5  M.,  boven 
den  grond  te  leggen,  of  een  steenen  onderlaag  te  maken,  met  cement 
bedekt.  De  vloer  zelf  wordt  zóó  stevig  gemaakt ,  dat  trillingen  voor¬ 
komen  worden.  Om  de  barak  wordt  een  geul  gegraven  voor  de 
afwatering. 

Wanden  en  vensters.  De  wanden  worden  gemaakt  van  vakwerk 
met  holle  steenen  of  van  planken.  De  planken  worden  tegen  de 
binnenzijde  der  stijlen  bevestigd ,  ten  einde  c.  q.  in  de  gelegenheid 
te  zijn  gedurende  den  winter,  ook  tegen  den  buitenkant  dier  stijlen, 
planken  te  slaan  en  de  tusschenruimte  met  eene  slecht  warmtegelei- 
dende  stof  aan  te  vullen.  Ook  kan  men  dadelijk  een  dubbelen  wand 
maken.  De  voegen  der  planken  worden  aan  de  buitenzijde  met  latten 
beslagen. 

Het  gezamenlijk  oppervlak  der  vensters  moet  \  —  *  der  bodem- 
oppervlakte  bedragen  en  gelijkmatig  over  de  beide  lange  zijden  verdeeld 
zijn,  zoodat  de  vensters  tegenover  elkander  komen.  De  onderkant  der 
vensters  moet  op  1.25  M.  boven  den  vloer  liggen,  het  onderste  f 
gedeelte  wordt  vast ,  het  bovenste  ^  gedeelte  om  een  horizontale  as 
draaiend  gemaakt.  Bovendien  wordt  tusschen  iedere  twee  bedden, 
ongeveer  0.1  M.  boven  den  vloer,  eene  vierkante  opening  van  0.2 
a  0.3  M.  zijde  gemaakt,  die  met  eene  klep  kan  worden  gesloten. 

De  deuren  moeten  zóó  breed  zijn ,  dat  een  bed  er  gemakkelijk 
door  kan.  Vóór  de  deur  aan  de  binnenzijde  wordt  een  gordijn  gehangen, 


ook  de  dichtst  bijzijnde  bedden  naar  de  zijde  van  de  deur  worden 
door  een  gordijn  beschut. 

Dak.  Het  dak  moet  tegen  weer  en  wind  beveiligen  en  toch 
ventilatie  toelaten.  Planken  met  latten  gedekt  en  van  asphaltpapier 
of  dakvilt  voorzien  of  met  asbest  geverfd  ,  zijn  aan  te  bevelen.  Een 
dubbel  dak,  aan  de  onder-  en  bovenzijde  open,  bevorderl  de  ventilatie. 
Voor  dat  zelfde  doel  kunnen  ook  dakvensters  worden  aangebracht  of 
kan  aan  het  dak  een  bijzonderen  vorm  worden  gegeven  ,  door  het 
maken  van  een  lichtkap. 

Verlichting  en  verwarming .  Voor  verwarming  gedurende  den  winter 
moet  natuurlijk  zorg  worden  gedragen.  Is  het  te  voorzien  dat  daarvan 
gebruik  zal  moeten  gemaakt  worden,  dan  moet  daarop  reeds  dadelijk 
bij  den  bouw  worden  gelet. 

Is  de  vloer  op  eenigen  afstand  boven  den  grond  aangebracht ,  dan 
wordt  de  opening  afgesloten  door  planken  of  door  rondom  een  aard- 
opwerping  te  maken  ,  waarin  evenwel  kokers  met  kleppen  worden 
aangebracht  voor  de  ventilatie. 

De  kachels  neme  men  voor  zooveel  eenigszins  mogelijk  van  zoodanig 
model,  dat  zij  tegelijkertijd  tot  ventilatie  dienen.  Bij  een  barakkengroep 
verdient  het  aanbeveling  om  het  geheel,  van  uit  eene  zelfde  inrichting 
met  warme  lucht  te  verwarmen. 

De  verlichting  moet  in  staat  stellen  om  zoo  noodig  ook  des  nachts 
operatiën  uit  te  voeren.  Goede  olielampen ,  doch  ook  kaarsen  zijn 
daarvoor  te  verkiezen ;  petroleum  geeft  te  veel  brandgevaar.  Heeft 
men  gas  ,  dan  kan  dit  tevens  worden  aangewend  tot  ventilatie. 

Zijn  barakken  door  besmettelijke  ziekten  geinfecteerd ,  en  vreest 
men  dat  ze  door  goede  ontsmetting  niet  voldoende  bruikbaar  zijn  te 
maken ,  dan  worden  ze  verbrand. 

3.  Tenten.  Eene  beschrijving  der  tenten  voor  de  veldhospitalen, 
die  voor  de  divisiën  van  het  Veldleger  voorhanden  zijn,  komt  in  de 
Tiende  Afdeeling  van  dit  Voorschrift  voor.  Daarbij  wordt  tevens  aan¬ 
gegeven  hoe  zij  moeten  worden  opgeslagen.  (Zie  §  106,  punt  3  en  plaat  9). 

Omtrent  de  plaatsing  en  inrichting  valt  het  volgende  op  te  merken. 

Keuze  der  plaats.  In  aanmerking  komen  hoog  gelegen  ,  tegen  den 
noorden  wind  beschutte  en  begroeide  terreinen ;  tuinen  tusschen  huizen 
moeten  worden  vermeden ;  de  bodem  moet  bij  voorkeur  uit  zand  of 
kiezel  bestaan,  doch  in  ieder  geval  hard  en  droog  zijn;  in  de  nabijheid 
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mogen  geene  moerassen  of  inrichtingen  die  slecht  riekende  of  gevaarlijke 
uitdampingen  verspreiden  ,  worden  aangetroffen ;  stroomend  water  in 
de  nabijheid  is  een  groot  voordeel ,  evenals  de  nabijheid  van  huizen 
die  tot  keukens,  magazijn,  enz.  kunnen  worden  ingericht.  Op  het  terrein 
mag  geen  water  blijven  staan  ;  c.  q.  moeten  dus  maatregelen  worden 
genomen  voor  afwatering. 

Plaatsing  en  inrichting.  De  tenten  voor  12 — li  lijders  kunnen  naar 
omstandigheden  elk  afzonderlijk  worden  gebezigd  of  worden  samen¬ 
gevoegd.  In  het  eerste  geval  worden  zij  op  minstens  15  M.  van  elkander 
geplaatst,  zóó  dat  de  lucht  vrij  kan  doorstroomen.  Vooral  zorge  men 
de  tenten  goed  te  bevestigen  tegen  wind.  Houten  vloeren  in  de  tenten 
zijn  ondoelmatig ;  de  planken  sluiten  zelden  voldoende  aaneen  ;  boven¬ 
dien  liggen  ze  dikwijls  niet  vast  genoeg  en  wordt  het  loopen  in  de 
tent  daardoor  hinderlijk,  zoo  niet  gevaarlijk,  voor  de  lijders. 

Om  de  tent  wordt  eene  geul  gegraven  voor  de  afwatering  ;  wil  men 
den  bodem  van  de  tent  tegen  het  indringen  van  water ,  dat  van  de 
zijwanden  afloopt,  beschermen,  dan  kan  men  aan  de  binnen-onderzijde 
tegen  den  zijwand  stroowisschen  plaatsen.  De  toegangen  tot  de  tenten 
worden  opgehoogd  en  van  kiezel  voorzien. 

Blijft  een  veldhospitaal  lang  op  eenzelfde  punt  gevestigd  ,  dan  moeten 
de  tenten  van  tijd  tot  tijd  verplaatst  worden,  bijv.  om  de  vier  weken. 

Het  dak  der  tent  moet  sterk  worden  gespannen  ,  zoodat  er  geen 
water  op  blijft  staan  ;  niet  aan  te  bevelen  is  het  dak  met  het  een 
of  ander  middel  waterdicht  te  maken  ,  aangezien  daardoor  tevens  de 
ventilatie  belet  wordt.  Een  dubbel  dak  is  hoogst  wenschelijk. 

Voortdurende  zorg  voor  de  ventilatie  is  noodzakelijk  ;  de  warmte 
wordt  anders,  vooral  des  zomers,  ondragelijk.  Daarom  moeten  de  tenten 
alsdan  veelvuldig  met  water  worden  besprenkeld  ,  om  door  de  ver¬ 
damping  daarvan  afkoeling  te  verkrijgen,  en  aan  de  schaduwzijde 
opengezet  worden.  legen  insecten  verdient  het  ontwikkelen  van 
dampen  van  karbolzuur  aanbeveling. 

Verpleging  in  tenten  gedurende  den  winter  zal  niet  voorkomen. 

Verlichting.  Voor  verlichting  is  ook  hier  een  gewone  olielamp  het  beste. 

De  uitrusting  der  hospitaaltent  is  bij  de  beschrijving  vermeld.  Bij 
gebrek  aan  brancards  zal  het  gebruik  van  nood  veldbedden  wel  regel 
zijn.  Om  het  in  den  grond  dringen  der  pooten  te  voorkomen,  worden 
plankjes  daaronder  geplaatst.  Voor  het  personeel  worden  enkele  planken 
door  de  tent  gelegd  om  stof  te  voorkomen. 
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§  78.  Verzorging  en  verpleging-  in  veld-  en  tijdelijke  hospitalen. 

Overvulling  der  hospitalen  moet  worden  vermeden.  Voor  tijdige 
evacuatie  moet  dus  steeds  zorg  worden  gedragen  (Zie  Vierde  Af- 
deeling).  Is  het  tijdelijk  niet  mogelijk  daardoor  voldoende  ruimte  te 
houden  ,  dan  worden  andere  gebouwen  ingericht ,  barakken  gebouwd 
of  des  noods  tenten  opgeslagen. 

Zindelijkheid  is  een  hoofd vereischte.  Vóór  dat  een  vertrek  in  gebruik 
wordt  gesteld,  moet  het  geveegd,  schoongemaakt,  met  karboloplossing 
gedesinfecteerd ,  gezwaveld  en  gelucht  worden.  Eiken  dag  moet  de 
vloer  met  eene  karboloplossing  worden  opgenomen.  Wordt  een  gebouw 
tot  tijdelijk  hospitaal  ingericht ,  dan  moet  één  vertrek  worden  open¬ 
gehouden,  om  in  staat  te  zijn  eiken  dag  eene  kamer  schoon  te  maken. 
Op  reinheid  van  bedden  en  lijfgoed  moet  stipt  worden  gelet.  Verbanden  en 
compressen  van  etterende  wonden  worden  niet  gewasschen,  doch  verbrand. 
Op  de  zindelijkheid  van  lichaam  en  kleeding  van  het  personeel  en 
op  reinheid  van  de  omgeving  der  gebouwen ,  tenten  of  barakken, 
moet  voortdurend  acht  worden  geslagen. 

Goed  en  geoefend  personeel,  dat  zich  met  toewijding  aan  zijne  taak 
wijdt,  is  van  het  uiterste  belang.  Van  vrouwelijke  hulp  moet,  waar 
men  die  aanbiedt ,  of  waar  zij  verkregen  kan  worden  ,  in  de  eerste 
plaats  gebruik  worden  gemaakt.  Mannelijke  hulp  zal  evenwel  in  elk 
hospitaal  noodig  blijven. 

Aanbeveling  verdient  het  voor  elke  ziekenkamer  een  hoofdverpleger 
aan  te  wijzen  ,  aan  wien  de  overigen  ondergeschikt  zijn. 

Voor  bezoeken  aan  de  lijders  worden  bepaalde  uren  vastgesteld. 
Niemand  wordt  toegelaten ,  zonder  voorkennis  van  den  chef.  Zonder 
diens  goedvinden  mogen  aan  de  verpleegden  geen  eetwaren  of  ver¬ 
snaperingen  worden  verstrekt.  (Zie  Zesde  Afdeeling). 

Het  rooken  is  op  de  ziekenkamers  verboden,  tenzij  de  geneesheer 
daartoe  in  vertrekken  ,  waar  gewonden  bij  elkaar  liggen ,  toe¬ 
stemming  geeft. 

Aan  de  voeding  moet  de  meeste  zorg  worden  besteed.  Uit  den  aard 
der  zaak  zal  deze  echter  te  velde  niet  altijd  aan  alle  eischen  kunnen 
voldoen.  Dagelijksch  toezicht  van  den  betrokken  geneesheer  wordt 
evenwel  vereischt ;  daarbij  vooral  ook  op  drinkwater  te  letten. 

Het  ontsmetten  der  vertrekken  en  voorwerpen  moet  geregeld  en 
met  zorg  plaats  hebben.  Netheid  alleen  is  niet  voldoende  ;  ziekenkamers, 
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bedden,  waschgoed,  privaten,  enz.  moeten  steeds  gedesinfecteerd  worden. 
Voor  kamers  is  het  verbranden  van  20  gr.  zwavel  per  M3.  en  het 
doen  inwerken  der  dampen ,  gedurende  2 — 7  uren  voldoende.  De 
vertrekken  worden  natuurlijk  vooraf  zooveel  mogelijk  luchtdicht  ge¬ 
sloten.  De  zwavel  wordt  gedaan  in  een  ijzeren  pot ,  die  ,  om  gevaar 
voor  brand  te  voorkomen  ,  in  een  bak  met  zand  of  water  wordt  ge¬ 
plaatst.  De  wanden,  de  vloer  en  alles  wat  gedesinfecteerd  moet  worden, 
wordt  vooraf  vochtig  gemaakt;  in  den  winter  wordt  het  vertrek  eerst 
warm  gestookt. 

Lijf-  en  beddengoed  van  de  lijders  worden  spoedig  uit  de  zieken¬ 
zalen  verwijderd  ,  in  eene  oplossing  van  chloorcalcium  ,  zinkvitriool 
(1  :  120)  en  zinkchloryde  (1  :  240)  gedompeld  en  3 — 4  maal  gedurende 
een  uur  uitgekookt.  Bedzakken  en  peluwen  worden  op  dezelfde  wijze 
behandeld;  het  stroo  wordt  verbrand.  Heeft  men  voorwerpen  die  door 
uitkoken  bederven  ,  dan  worden  deze  gedurende  een  geruimen  tijd  aan 
aan  eene  drooge  hitte  (100—140°  G.)  blootgesteld  en  daarna  uitgeklopt. 

Ook  glas-  en  aardewerk  dat  door  de  lijders  gebruikt  is ,  moet 
ontsmet  worden.  De  privaten  en  de  naaste  omgeving  der  hospitalen 
behooren  veelvuldig  gedesinfecteerd  te  worden. 


ZESDE  AFDEELING. 


Administratieve  voorschriften. 


§  79.  Algemeene  bepalingen. 

1 .  De  administratieve  voorschriften ,  in  deze  Afdeeling  vervat ,  heb¬ 
ben  betrekking  op  het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  en 
op  de  verpleging  van  zieken  en  gewonden  : 

op  verbandplaatsen ; 

in  veld-  en  tijdelijke  hospitalen ; 

»  ziekenlokalen; 

»  vaste  hospitalen; 

))  burger  ziekeninrichtingen ;  en 
bij  burgers,  op  rnarsch  of  in  kantonnement. 

2.  De  officieren  van  gezondheid  bij  de  korpsen  ingedeeld,  zijn, 
in  het  algemeen,  gemachtigd  om  in  dringende  omstandigheden  en 
bij  bepaalde  noodzakelijkheid  de  vereischte  genees- ,  verband-  en 
verplegingsmiddelen  voor  zieken  en  gewonden  aan  te  koopen. 

De  betaling  daarvan  geschiedt  door  de  zorg  van  het  betrokken 
korps  of  onderdeel.  Op  de  quitantiën  van  den  leverancier  of  op  de  in 
te  dienen  declaratie  wordt  door  den  officier  van  gezondheid  eene  ver¬ 
klaring  gesteld,  inhoudende,  dat  de  aanschaffing  noodzakelijk  was  en 
werkelijk  heeft  plaats  gehad. 

§  80.  Bepalingen  omtrent  het  personeel  der  verbandplaats- 
afdeelingen  en  de  verpleging  van  lijders  op 
verbandplaatsen. 

1 .  Voor  de  administratie  van  het  personeel  onderofficieren  en  minderen, 
bij  de  verbandplaatsafdeelingen  en  bij  de  Reserveverbandplaatsafdeeling 
ingedeeld,  vormt  elke  sectie  en  de  Reserveverbandplaatsafdeeling 
een  afzonderlijk  detachement. 


Deze  detachementen  worden  gerekend  te  belmoren: 

dat  van  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  tot  het  Hoofd  kwartier ,  en 

die  van  de  drie  sectiën  van  elke  afdeeling  tot  den  staf  der  divisie, 
waarbij  zij  zijn  ingedeeld. 

- 2  ]),3  administratie  over  de  sub  1  bedoelde  detachementen  wordt, 
op  gelijke  wijze  als  dit  voor  detachementen  van  korpsen  is  voor¬ 
beschreven,  gevoerd  door  de  administrateurs  der  sectiën  en  van  de 
Reserveverbandplaatsafdeeling,  onder  verantwoordelijkheid  van  den 
officier  van  gezondheid,  chef  der  sectie  of  van  de  Reserveverbandplaats¬ 
afdeeling. 

3.  De  administrateurs  houden  een  register  aan ,  waarin  aan- 
teekening  geschiedt  van  al  de  militairen ,  die  op  de  hoofdverband- 
plaatsen  in  behandeling  worden  genomen.  Daarin  wordt  tevens  vermeld 
wie  hunner  naar  hun  korps  zijn  teruggezonden,  vervoerd  of  gedirigeerd 
zijn  naar  een  veldhospitaal  of  naar  eene  andere  ziekeninrichting , 
overleden  zijn,  ter  plaatse  in  behandeling  blijven,  enz.  (Zie  $  4°2,  punt  18.) 

A.  De  militairen  die,  op  de  hoofdverbandplaatsen  aangebracht, 
ten  gevolge  van  den  toestand  waarin  zij  verkeeren ,  niet  verder  kun¬ 
nen  worden  vervoerd,  en  mitsdien  op  die  plaatsen  in  behandeling 
moeten  blijven,  worden,  voor  zooveel  zij  niet  aan  het  bestuur  der 
gemeente  waarin  de  verbandplaats  gevestigd  is,  of  aan  de  vrijwillige 
ziekenverpleging  kunnen  worden  overgegeven ,  door  de  zorg  van  den 
chef  der  sectie  of  van  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  van  de  noodige 
voeding  voorzien.  De  kosten  hiervoor  te  maken,  worden  uit  de  soldijen 
bestreden.  Bijzondere  behoeften  worden  voor  ’s  Rijks  rekening  aange¬ 
schaft.  Omtrent  deze  militairen  wordt,  zoodra  mogelijk,  eene  opgave 
van  namen  of  gegevens  ter  herkenning  aan  de  betrokken  korpsen 
gezonden,  met  vermelding  van  den  dag  van  aankomst  op  de  ver¬ 
bandplaats. 

Eene  opgaaf,  als  in  de  voorgaande  zinsnede  bedoeld,  ten  aanzien 
van  militairen,  die  op  de  verbandplaatsen  zijn  overleden  ,  wordt  mede 
zoodra  mogelijk,  gezonden  aan  de  betrokken  korpsen  en  aan  het 
Departement  van  Oorlog. 

o.  lot  het  doen  van  de  noodige  aankoopen  en  betalingen,  ook  voor 
voeding  en  lafenis  van  gekwetsten  ,  die  op  de  hoofdverbandplaatsen 
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aankomen  om  geholpen  te  worden,  worden  de  administrateurs  van 
geld  voorzien  door  de  zorg  van  de  intendanten  bij  de  betrokken 
divisiën  en  bij  bet  Hoofdkwartier. 

6.  Zij  houden  een  kasboek  aan  waarin  aanteekening  geschiedt  van 
alle  ontvangsten  en  uitgaven.  Dit  kasboek  wordt  op  den  10n,  *20n 
en  laatsten  dag  van  elke  maand  afgesloten.  Op  deze  tijdstippen  wordt 
het  saldo  in  kas  door  den  bevelvoerenden  officier  van  gezondheid 
geconstateerd. 


7.  De  soldij,  toekomende  aan  de  verpleegden,  die  op  de  verband- 
plaats  in  behandeling  blijven,  wordt  dagelijks  ,  na  aftrek  van  de  kosten 
voor  de  voeding  (zie  punt  4  en  5),  aan  hen  uitbetaald  of  voor  hen  in 
bewaring  genomen.  De  administrateurs  maken  voor  het  aankomende 
staten  op  volgens  Model  No.  21. 

Te  dien  aanzien  geldt  de  regel ,  dat  de  uitbetaling  geschiedt  van 
en  met  den  dag,  waarop  de  verpleegden  op  de  verbandplaats  zijn 
aangekomen  tot  en  met  dien  voorafgaande  aan  den  dag,  waarop  zij 
deze  verlaten  of  tot  en  met  den  dag  van  overlijden. 

Wanneer  het  bedrag  der  soldij ,  die  de  verpleegde  in  verband 
met  zijnen  diensttijd  geniet,  niet  met  zekerheid  bekend  is,  wordt 
daarvoor  aangenomen  het  bedrag  van  den  minst  bezoldigde  in  eiken 
graad  of  in  elke  positie  Zoo  noodig  wordt  het  te  weinig  genotene 
later  bij  rappel  uitbetaald. 

8.  Op  de  bewijzen  van  gedane  betalingen  wordt,  per  tien  dagen, 
eene  verzameling  gemaakt  en  het  totaal,  op  last  van  den  intendant 
in  punt  5  bedoeld,  door  een  der  korpsen  terugbetaald. 

De  hoofdadministratiën  dezer  korpsen  zenden ,  voor  de  te  dezer 
zake  gedane  uitgaven ,  eens  per  drie  maanden  ,  declaratiën  aan  het 
Departement  van  Oorlog. 

9.  Voor  het  beheer  van  het  materieel  der  verbandplaatsafdeelingen 
gelden  ,  voor  zooveel  toepasselijk ,  de  bepalingen  dienaangaande  voor 
de  veld-  en  tijdelijke  hospitalen  vastgesteld. 

10.  Wordt  de  fourage  voor  de  paarden,  behoorende  tot  de  ver¬ 
bandplaatsafdeelingen  niet  door  de  zorg  van  de  intendance  verstrekt, 
dan  wordt  in  de  behoefte  door  aankoop  voorzien.  De  bevelvoerende 
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officier  van  gezondheid  kan  daarmede  belasten  den  wachtmeester  of 
den  korporaal  van  den  trein  ,  bedoeld  in  punt  7  van  g  24,  en  dezen  door 
den  administrateur  van  de  daartoe  benoodigde  gelden  doen  voorzien. 

II.  De  voorschriften  in  acht  te  nemen  bij  het  overlijden  van 
militairen ,  vermeld  in  g  86 ,  moeten  bij  de  verbandplaatsafdeelingen 
zooveel  doenlijk  worden  nagekomen. 

§  81.  Bepalingen  omtrent  het  personeel  van  de  veld-  en  tijdelijke 
hospitalen  en  de  verpleging  van  lijders  in  die  hospitalen. 

Personeel. 

1.  Alle  verzoeken,  ter  beslissing  van  den  Inspecteur  of  van  den 
Minister  van  Oorlog,  door  de  administrateurs  en  de  geëmployeerden 
te  doen,  moeten ,  voorzien  van  de  consideratiën  en  het  advies  van  den 
chef  van  het  hospitaal,  door  tusschenkomst  van  den  Geneeskundigen 
Chef  aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  worden  inge¬ 
zonden. 

Van  deze  verzoeken  wordt  een  rapport  in  tweevoud  opgemaakt  , 
volgens  Model  N°.  22. 

2.  De  administrateur  en  de  geëmployeerden  zullen  rechtstreeks 
noch  zijdelings  in  eene  levering ,  ten  behoeve  der  ziekeninrichting  , 
betrokken  mogen  zijn  of  daaruit  voordeel  mogen  genieten. 

Verantwoordelijkheid,  plichten  en  werkzaamheden  van  de 

ADMINISTRATEURS  EN  GEËMPLOYEERDEN. 

d.  De  administrateur  is,  onder  toezicht  van  en  verantwoordelijkheid 
aan  den  chef  van  het  hospitaal ,  belast  met  den  administratieven  en  den 
huishoudelijken  dienst,  de  politie  over  het  personeel  en  over  de  ver¬ 
pleegden. 

Hij  is  verantwoordelijk  voor  de  hem ,  ten  behoeve  van  den  dienst, 
verstiekte  gelden  en  goederen.  Hij  werkt  mede  tot  de  uitvoering 
van  alle  voorschriften ,  die  in  het  belang  der  zieken,  door  den  chef 
van  de  inrichting  worden  gegeven. 

1.  De  administrateur  wordt,  in  geval  van  ziekte,  afwezigheid  of 
ontstentenis  vervangen  door  den  schrijver. 
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Bij  ziekeninrichtingen  waarbij  geen  administrateur  is  ingedeeld , 
worden  de  verantwoordingstukken,  enz.  door  den  chef  opgemaakt. 

5.  De  schrijver  is  in  de  eerste  plaats  belast  met  den  bureeldienst , 
en  verder  met  zoodanig  werk ,  als  de  chef  der  inrichting  of  de  ad¬ 
ministrateur  hem,  met  inachtneming  van  zijnen  graad,  zal  opdragen. 

6.  De  magazijnmeester  is  belast  met  de  bewaring,  het  onderhoud  , 
en  het  toezicht  op  de  zindelijkheid  van  fournituren  ,  kleedingstukken 
en  gereedschappen ;  voorts  met  de  ontvangst  en  de  uitgifte  van 
eet-  en  drinkwaren ,  brandstoffen ,  enz.  en  met  de  zorg  voor  de 
behoorlijke  bereiding  van  het  eten,  overeenkomstig  de  bevelen  van  den 
chef  der  inrichting.  Zoo  noodig  kunnen  hem  ook  bezigheden  opgedragen 
worden,  die  voor  den  schrijver  en  den  ziekenopzichter  zijn  aangewezen. 

Correspondentie,  rapporten  en  sterktestaten. 

7.  Van  alle  verzonden  stukken  ,  zoowel  betreffende  het  personeel 
als  het  materieel ,  wordt  aanteekening  gehouden. 

Van  de  uitgaande  brieven  wordt  de  korte  inhoud  aangeteekend. 
De  nummering  dezer  bescheiden  geschiedt ,  met  N°.  1  te  beginnen, 
doorloopend.  Het  register  waarin  deze  aanteekening  plaats  heeft , 
wordt  ingericht  volgens  Model  N°.  4. 

Van  de  ingekomen  stukken  en  brieven  wordt  de  korte  inhoud 
in  datzelfde  register  afzonderlijk  aangeteekend. 

8.  lederen  morgen  ontvangt  de  chef  der  ziekeninrichting  van  den 
administrateur  een  dagelijksch  rapport,  volgens  Model  N°.  23. 

9.  Bij  de  ziekeninrichtingen  wordt  dagelijks  een  sterktestaat  aan¬ 
gehouden  ,  volgens  Model  No.  24.  Deze  staat  wordt  bij  de  geldelijke 
verantwoording  overgelegd. 

10.  Van  de  tot  vreemde  legers  behoorende  militairen,  die  in  de  zieken¬ 
inrichting  worden  verpleegd ,  wordt  maandelijks  een  nominatieve 
staat ,  volgens  Model  No.  25 ,  opgemaakt  en  aan  het  Departement 
van  Oorlog  gezonden. 

11.  Bij  ieder  veld- en  tijdelijk  hospitaal  wordt  van  den  administrateur 

11 
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en  het  verdere  vaste  militaire  personeel,  belast  met  de  verpleging, 
aangehouden : 

eene  controle  en 

een  strafregister,  (1) 

ingericht  volgens  de  Modellen  N°.  26  en  N°.  27. 

Betaling  van  het  personeel,  dienstdoende  bij  de  inrichting. 

12.  De  administrateurs  ontvangen  hun  traktement  op  dezelfde  wijze 
als  dit  voor  de  officieren  zonder  troepen  is  geregeld.  De  vereischte 
opgaven  voor  de  geregelde  betaling  worden  door  den  chef  der 
inrichting  verstrekt  aan  de  autoriteit ,  die  met  de  zorg  der  betaling 
is  belast. 

Het  verdere  personeel  ontvangt  zijne  bezoldiging  op  den  5n,  10n, 
15n,  20n,  25n  en  laatsten  van  iedere  maand,  door  de  zorg  van  den 
administrateur. 

13.  Bij  de  betaling  der  daggelden  moet  het  volgende  worden  in 
acht  genomen : 

a.  Ingeval  van  ontslag  uit  den  dienst  of  van  overlijden  wordt  het 
daggeld  te  goed  gedaan  tot  en  met  den  dag  van  ontslag  of 

van  overlijden. 

b.  De  betaling  geschiedt  op  eene  lijst,  Model  N°.  28,  waarop  per 
maand  eene  verzameling  wordt  gemaakt,  volgens  Model  N°.  28 a. 

Verstrekking  en  aanvulling  van  het  materieel. 

14.  De  chefs  der  ziekeninrichtingen  zenden  de  aanvragen  tot  ver¬ 
strekking  en  aanvulling  van  het  materieel  voor  de  verpleging  aan  het 
magazijn  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  het  centrale  verplegings- 
magazijn  en  het  centrale  magazijn  van  kleeding  en  uitrusting ,  dat 
het  meest  in  de  nabijheid  gelegen  is  of  waaruit  de  aan  voer  het 
snelst  en  gemakkelijkst  kan  geschieden.  (Zie  §  27  punt  16). 

lo.  De  hooiden  en  directeuren  der  bedoelde  magazijnen  dragen  zorg, 
dat  de  toezending  zoo  spoedig  en  zoo  zeker  mogelijk  geschiedt. 


(1)  \  an  de  aan  de  officieren-administrateurs  opgelegde  straffen  wordt  afzonderlijk 
aanteekening  gehouden. 
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16.  Alleen  in  spoedeischende  gevallen  zijn  de  chefs  der  zieken- 
iimchtingen  bevoegd,  zonder  daartoe  bekomen  last  of  machtiging, 
goederen  aan  elkander  over  te  geven  ,  mits  tegen  schriftelijk  bewijs. 

17.  Laten  de  omstandigheden  niet  toe,  eene  toezending  van  goederen 
af  te  wachten  ,  dan  zijn  de  chefs  der  ziekeninrichtingen  gemachtigd 
het  noodige  in  bruikleen  te  nemen,  aan  te  koopen  of  op  te  vorderen.  (1 ) 

Onderhoud  van  het  materieel. 

18.  De  noodige  herstellingen  aan  het  materieel  geschieden  op  last 
van  den  chef  der  ziekeninrichting.  De  daarop  vallende  kosten  worden 
steeds,  zooveel  mogelijk,  dadelijk  betaald. 

19.  Het  wasschen  van  het  linnengoed,  het  verbandlinnen  en  andere 
voorwerpen ,  geschiedt  door  een  of  meer  personen ,  daartoe  met 
goedvinden  van  den  chef  der  inrichting  aan  te  wijzen. 

Deze  laatste  bepaalt  welke  bedragen  daarvoor  kunnen  worden  betaald. 

20.  De  in  gebruik  zijnde  lakensche-  en  wollen  kleedingstukken , 
dekens ,  matrassen,  enz.,  worden ,  evenals  die ,  welke  niet  in  gebruik 
zijn  ,  met  zorg  onderhouden ,  dikwijls  gelucht  en  uitgeklopt  en  ,  zoo 
noodig ,  gedesinfecteerd. 

21.  Het  linnen  en  wollen  ondergoed,  waarmede  de  zieken  in  de 
inrichting  komen  ,  wordt  voor  Rijks  rekening  gewasschen. 


(1)  Art.  33  der  Wet  van  14  September  1866,  {Stbf.  n°.  138)  gewijzigd  bij  de  Wet 
van  29  Maart  1877  ( Stbl .  n°.  53)  luidt  als  volgt: 

In  tijden  van  oorlog  kan  door  Ons  aan  den  Opperbevelhebber  van  het  veldleger , 
doch  alleen  voor  zoover  betreft  de  landstreek,  waar  dat  leger,  of  afdeelingen  daarvan , 
zich  bevinden  ,  alsmede  aan  den  Opperbevelhebber  eener  in  staat  van  oorlog  of  beleg 
verkeerende  linie,  vesting  of  sterkte,  doch  alleen  voor  zoover  betreft  het  terrein, 
waarover  de  staat  van  oorlog  of  beleg  zich  uitstrekt,  machtiging  verleend  worden, 
om  op  zoodanige  wijze  in  de  behoeften  van  inkwartiering ,  onderhoud  ,  transporten 
en  leverantiën  van  allerlei  aard  (ook  aan  paarden  ,  rund-  en  ander  vee)  te  voorzien 
of  door  zijne  ondergeschikten  te  doen  voorzien,  als  hem,  op  zijne  verantwoordelijkheid, 
het  meest  geraden  voorkomt ,  hetzij  door  het  benoodigde ,  na  eene  voorafgaande 
vordering  van  zijnentwege ,  te  doen  verstrekken  of ,  in  dringende  omstandigheden  , 
zonder  voorafgaande  vordering,  door  zijne  ondergeschikten  in  gebruik  of  in  eigendom 
te  doen  nemen ,  hetzij  door  goedkeuring  van  hetgeen  te  dien  opzichte ,  zonder  zijn 
last ,  in  het  belang  van  den  krijgsdienst  is  verricht. 
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22.  Het  stroo  der  stroozakken  en  hoofdkussens  wordt  vernieuwd 
op  de  tijdstippen  daartoe  door  den  chef  te  bepalen. 

VERANTWOORDING  VAN  HET  MATERIEEL  (1). 

23.  De  chef  der  ziekeninrichting  geeft  voor  het  ontvangen  materieel 
bewijzen  af  en  stelt  de  goederen  onder  verantwoording  van  den 
administrateur. 

24.  Van  het  ontvan  <ene  wordt  aanteekening  gedaan  in  een  register, 
volgens  Model  N°.  2  ).  In  dit  register  worden  wijders  de  verdere 
ontvangsten,  uitgave  .  en  verliezen  aangeteekend. 

25.  Alle  bewijzen  van  verzending  van  materieel  worden  in  duplo 
opgemaakt.  Het  ee  e  bewijs  wordt  door  den  afzender  en  het  andere 
door  den  ontvanger  der  goederen  bij  zijne  verantwoording  overgelegd. 

26.  Zoodra  de  zi  .leeninrichtingen  definitief  worden  ontbonden ,  wordt 
het  materieel  ing  leverd  in  het  magazijn,  waaruit  het  ontvangen  is, 

VERLU2S  OF  VERWAARLOOZING  VAN  MATERIEEL. 

27.  Bij  verlies  of  verwaarloozing  van  materieel  wordt  een  proces¬ 
verbaal,  volgens  Model  N°.  30,  opgemaakt. 

Bij  verlies  o  verwaarloozing  ontstaan  door  de  schuld  van  de  ge¬ 
bruikers  of  and  ;re  personen,  moet  door  hen  de  helft  van  de  waarde 
als  nieuw  ver  oed  worden. 

De  bedrag'  n  van  deze  vergoedingen  worden  door  het  korps,  dat 
de  geldelijk  verantwoordingstukken  ontvangt,  in  ’s Rijks  schatkist 
gestort  en  le  quitantie  deswege,  bij  de  overige  stukken,  aan  het 
Departemei.  \  van  Oorlog  gezonden. 

28.  Van  de  te  dezer  zake  gedane  stortingen  moet  door  de  ad- 
ministratir  der  ziekeninrichting  een  staat  bij  de  geldelijke  verant¬ 
woording  worden  overgelegd. 

OPNEMING  VAN  ZIEKEN  EN  GEWONDEN. 

29.  T  t  de  opneming  van  zieken  en  gewonden  wordt  —  wanneer 

(1)  H  t  geneeskundig  materieel  blijft  onder  verantwoording  van  de  chefs  der 
iurichtiu  en.  (Zie  $  5,  punt  ltf  en  §  27-  punt  11.) 
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dit  mogelijk  is  —  eene  schriftelijke  uitn  odiging  van  een  officier  van 
gezondheid  afgegeven.  Bestaat  daartoe  de  gelegenheid,  dan  moet,  voor 
de  militaire  zieken  en  gewonden ,  dat  schrift  lijk  bewijs  worden  ingericht 
volgens  Model  N°.  31. 

Ten  aanzien  van  de  militairen,  die  7 onder  of  zonder  volledig 
schriftelijk  bewijs  zijn  opgenomen,  tracht  de  administratie  der  zieken¬ 
inrichting  de  gegevens ,  vermeld  op  Mod  ;1  N°.  31  ,  te  verkrijgen. 

30.  Van  de  militairen,  wier  opneming  in  de  ziekeninrichting  niet 
bij  het  korps  of  dienstvak  bekend  is ,  wor  lt  door  de  ziekeninrichting, 
zoodra  mogelijk,  eene  opgave  aan  den  betrokken  commandeerenden 
officier  gedaan,  volgens  Model  N°.  32. 

31.  Aan  of  bij  de  ligplaats  van  iederen  zieke  wordt  een  biljet, 
volgens  Model  N°.  31  ,  opgehangen. 

32.  Bij  iedere  inrichting  wordt,  voor  bet  mouvement  der  zieken, 
een  register  (controle) ,  volgens  Model  N°.  33,  aangehouden,  waarin  de 
aankomenden  datumsgewijze  worden  inges  hreven.  Dit  register  wordt 
dagelijks  bij  gehouden. 

33.  De  zieken  en  gewonden  worden,  \oorzien  van  hunne  wapens 
en  verdere  uitrusting  —  voor  zoover  dio  nog  in  hun  bezit  zijn  — 
naar  de  ziekeninrichtingen  gezonden. 

34.  De  zieke  en  gewonde  militairen  dragen ,  zoo  mogelijk,  de 
kledingstukken ,  waarmede  zij  in  de  ziek  ninrichtingen  komen.  Zoo 
noodig  kan  overigens  van  den  bij  <  e  inrichting  aanwezigen 
voorraad  kleeding-  en  uitrustingstukken,  ten  behoeve  van  de  ver¬ 
pleegden,  worden  gebruik  gemaakt. 

35.  De  munitie  van  de  naar  de  zieken*' nrichting  vertrekkenden , 
wordt,  zoo  daartoe  gelegenheid  bestaat,  meenomen. 

De  eventueel  medegebrachte  munitie  wor  f.t ,  door  de  zorg  van  den 
administrateur  der  inrichting,  bij  een  der  korpsen  of  in  een  der 
magazijnen  ingeleverd. 

36.  De  wapens,  alsmede  de  kleedi  g-  en  uitrustingstukken  der 
verpleegden ,  voor  zooveel  die  niet  in  gebruik  zijn ,  worden  voor 
elk  man  bij  elkaar  gepakt,  bewaard  m  an  een  naamkaartje  voorzien. 
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Het  geld  en  de  verdere  voorwerpen  van  waarde,  worden  door  den 
administrateur  of,  indien  deze  niet  bij  de  inrichting  aanwezig  is 
door  den  chef  in  ontvangst  genomen  en  in  de  geldkist  der  inrichting 
bewaard  (Zie  §  51  punt  12).  Voor  het  in  bewaring  genomene  wordt 
aan  de  belanghebbenden  een  bewijs  van  ontvangst  afgegeven  en  voorts 
daarvan  aanteekening  gehouden  in  een  register  volgens  Model  N«  34. 

Ontslag  der  verpleegden. 


37.  De  chef  der  inrichting  bepaalt  den  dag  ,  waarop  de  herstelde 
verpleegden  de  inrichting  zullen  verlaten.  Hij  doet  hun  daarbij  een 
biljet,  volgens  Model  N°.  35,  uitreiken. 

38.  De  herstelden  worden  gedirigeerd  op  de  standplaats  van  het 
depot  van  het  korps,  waartoe  zij  behooren.  Mocht  het  onderdeel  van 
het  korps ,  waartoe  de  herstelden  behooren ,  zich  evenwel  in  de 
nabijheid  der  ziekeninrichting  bevinden  ,  dan  kunnen  zij  rechtstreeks 
naar  dat  onderdeel  worden  gezonden ,  mits  zij  van  wapens  en  van 
voldoende  kleeding  en  uitrusting  voorzien  zijn. 

39.  Is ,  onder  de  herstelden ,  kader  aanwezig ,  dan  wordt  dat ,  zooveel 
mogelijk  ,  met  bet  geleiden  der  herstelden  belast. 

40.  Herstelde  krijgsgevangenen,  geinterneerden  en  deserteurs  worden, 
onder  geleide,  aan  den  militairen  commandant  ter  plaatse  of  in  eene 
nabijgelegen  plaats  overgegeven.  Deze  dirigeert  hen  naar  de  daartoe 
aangewezen  punten. 

41.  De  chefs  der  ziekeninrichtingen  zorgen  dat  de  herstelden 
vóór  hun  vertrek  van  de  door  hen  medegebrachte  wapens,  kleeding 
en  uitrusting,  enz.  voorzien  worden,  dat  hun  de  noodige  levensmiddelen 
worden  verstrekt,  en  zoo  noodig,  daggeld  wordt  uitbetaald. 

De  uitgaven  hiertoe  worden  door  de  administratie  der  inrichting 
gedaan. 

42.  Verpleegden  ,  die  niet  hersteld  zijn  ,  doch  voor  wie  een  langer 
verblijf  in  de  ziekeninrichting  onnoodig  wordt  geoordeeld ,  worden 
door  de  chefs  gedirigeerd  naar  het  depot  van  hun  korps ,  ten  einde 
daarbij  te  verblijven  of  wel,  door  den  commandant  van  het  depot, 


in  het  genot  van  verlof  gesteld  te  worden  ;  een  of  ander  naar  gelang  het 
door  een  officier  van  gezondheid  wordt  noodig  geoordeeld. 

Het  evacueeren  van  zieken  en  gewonden. 

•43.  De  geleiders  worden  door  den  chef  der  ziekeninrichting  van 
afzending  in  kennis  gesteld  met  den  toestand  der  te  evacueeren 
zieken  en  gewonden  en  met  de  bijzondere  maatregelen  ,  gedurende 
het  transport ,  eventueel  in  hun  belang  te  nemen. 

U.  De  chef  dier  inrichting  draagt  zorg,  dat  de  geëvacueerd 
wordende  zieken  of  gewonden  vóór  hun  vertrek  en  ,  zoo  noodig , 
onderweg  behoorlijk  gevoed  worden. 

De  kosten  te  dier  zake  worden  in  rekening  gebracht  door  de 
inrichting  welke  de  zieken  afzendt. 

45.  Van  de  geëvacueerd  wordende  lijders  worden  twee  staten 
opgemaakt,  volgens  Model  N°.  36.  Bij  elk  der  beide  betrokken 
inrichtingen  wordt  één  zoodanige  staat  bij  de  verantwoording  gevoegd. 

46.  Alle  goederen  en  verdere  voorwerpen  aan  de  geëvacueerd 
wordende  zieken  toebehoorende  ,  moeten  ,  onder  overlegging  van  een 
extract  uit  het  register,  Model  N°.  34,  overgegeven  worden  aan  de 
ziekeninrichting  werwaarts  de  evacuatie  plaats  heeft. 

Aanschaffing,  ontvangst  en  betaling  van  levensmiddelen  en 

ANDERE  VERPLEGINGSBEHOEFTEN. 

47.  De  noodige  levensmiddelen  en  verdere  verplegingsbehoeften 
voor  de  verpleegden  worden ,  op  aanvrage  van  den  chef  der 
inrichting  ,  zooveel  mogelijk  ,  door  de  intendanten  bij  de  divisien  of 
in  de  liniën  en  stellingen  verstrekt.  Ingeval  deze  aanschaffing  niet 
door  die  intendanten  kan  geschieden  of  hunne  tusschenkomst  voor 
de  levering  niet  afgewacht  kan  worden  ,  doet  de  chef  der  zieken¬ 
inrichting  het  noodige  rechtstreeks  aankoopen. 

Zoo  mogelijk  wordt  alsdan  met  één  of  meer  leveranciers  een 
onderhandsch  contract  voor  de  levering  van  het  noodige  aangegaan  . 

Alleen  dan  ,  wanneer  op  geene  andere  wijze  tijdig  in  de  behoefte 
kan  voorzien  worden  ,  mag  tot  opvordering  of  in  bezitneming  over¬ 
gegaan  worden. 
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Als  regel  moet  worden  aangenomen,  dat  de  aangekochte  benoodigd- 
lieden  bij  de  levering  betaald  worden.  Indien  dit,  ten  gevolge  van 
bijzondere  omstandigheden  ,  niet  kan  plaats  hebben,  wordt  voor  het 
geleverde  een  bewijs  afgegeven.  Deze  bewijzen  (bons)  worden  uit  een 
register  (uitsnijdboek) ,  Model  N°.  37  ,  geknipt  ,  in  volgorde  van  het 
nummer ,  dat  bij  de  eerste  levering  met  N°.  1  begint. 

48.  De  chefs  van  de  militaire  bakkerijen  en  van  de  verplegings- 
magazijnen  zijn  gehouden  ,  den  Geneeskundigen  Dienst  in  alles  wat 
betreft  de  aanschaffing  en  verstrekking  van  levensmiddelen  en  andere 
verplegingsartikelen ,  de  behulpzame  hand  te  bieden. 

Voor  het  door  hen  verstrekte  worden  bons  afgegeven,  ingericht 
volgens  Model  N°.  37. 

49.  Worden  door  vereenigingen  of  particulieren  levensmiddelen, 
dranken  of  andere  verplegingsmiddelen  ten  behoeve  der  zieken  aan¬ 
geboden  of  toegezonden ,  dan  worden  die  naar  voorschriften  ,  door  den 
chef  te  geven,  uitgereikt. 

Bedraagt  de  toezending  meer  dan  voor  de  inrichting  aangewend 
kan  worden,  dan  geeft  de  chef  der  ziekeninrichting  daarvan  kennis 
aan  zijn  geneeskundigen  chef,  en  bepaalt  deze  hoe  daarmede  ge¬ 
handeld  zal  worden. 

Betreffen  de  geschenken  voorwerpen  van  blijvenden  aard,  als 
kleeding,  uitrusting,  enz.,  dan  worden  deze  in  de  verantwoording 
der  inrichting  opgenomen. 

50.  De  chef  der  ziekeninrichting  is  verantwoordelijk ,  dat  de 
levensmiddelen  en  verdere  verplegingsartikelen,  die  aangekocht  en 
aan  de  zieken  verstrekt  worden ,  van  goede  hoedanigheid  zijn.  Hij 
bepaalt,  naar  omstandigheden,  de  wijze  van  keuring,  in  ontvangst- 
neming,  enz. 

VOEDING. 

«)1.  De  chef  der  ziekeninrichting  regelt  de  voeding  der  verpleegden. 
Als  maatstaf  voor  de  te  verstrekken  hoeveelheden  van  de  onder¬ 
scheidene  voedingsmiddelen  dienen  de  tarieven ,  bij  dit  Voorschrift 
gevoegd  als  bijlagen  N°.  4,  5  en  6. 

•  >2.  Als  regel  geldt  dat  de  zieken  en  geëmployeerden  drie  maal¬ 
tijden  ontvangen ,  als : 
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le.  maaltijd:  brood  met  boter,  thee  met  melk; 

2e.  maaltijd:  vleeschsoep;  en 

3e.  maaltijd:  middagkost  met  brood  en  bier  of  wijn. 

53.  De  hoeveelheid  der  te  verstrekken  spijzen  en  dranken  wordt 
gewoonlijk  aangeduid  als  volgt: 

1°.  Geheele  portie; 

2°.  Driekwart  id. ; 

3°.  Halve  id. ; 

4°.  Kwart  id. ; 

5°.  Dieet  met  brood; 

6°.  Dieet  zonder  brood. 

Kortheidshalve  kunnen  die  portiën  op  de  lijsten ,  waarop  de  levens¬ 
middelen  worden  voorgeschreven,  respectievelijk  als  volgt  worden 
aangeduid: 

G. ;  f;  D.  met  B.;  D.  zonder  6. 

54.  Voor  de  zieken  voor  wie  de  chef  der  ziekeninrichting  dit 
noodig  acht,  kunnen  buitengewone  spijzen  en  dranken  worden  voor¬ 
geschreven,  als:  versche  of  verduurzaamde  groenten,  rijst  met  melk, 
chocolade,  eieren,  kaas,  rookvleesch,  haring,  beschuit,  vruchten, 
melk,  wijn,  enz. 


WIJZE  VAN  VOORSCHRIJVEN. 

55.  De  levensmiddelen  worden  voor  iederen  verpleegde  in  het  bijzonder 
voorgeschreven  op  eene  lijst,  volgens  Model  N°.  38. 

Ook  de  levensmiddelen  en  andere  artikelen,  mede  te  geven  aan 
de  zieken,  die  geëvacueerd  worden,  worden  volgens  eene  schriftelijke 
opgaaf  verstrekt. 

De  lijsten  worden,  na  door  den  chef  der  inrichting  voor  «gezien» 
onderteekend  te  zijn ,  in  volgorde  der  data  van  afgifte  genummerd  en 
bij  de  verantwoording  van  de  inrichting  overgelegd. 

BEREIDING  VAN  SPIJZEN  EN  DRANKEN  EN  WIJZE  VAN 
UITDEELING. 

56.  De  chef  der  inrichting  overtuigt  zich,  dat  de  spijzen  en 
dranken  met  zorg  worden  bereid,  en  dat  daarbij  eene  gepaste  zuinigheid 
in  acht  genomen  wordt. 
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57.  De  uren  van  uitdeeling,  zooveel  mogelijk  vast  te  bepalen, 
worden  door  den  chef  geregeld. 

58.  Voor  de  distributie  moeten  de  noodige  lepels  en  maten  aan- 
wezig  zijn. 

VERANTWOORDING  VAN  LEVENSMIDDELEN,  BRANDSTOFFEN,  ENZ. 

59.  Alle  ontvangsten,  aankoopen  en  uitgaven  van  levensmiddelen, 
brandstoffen,  ligstroo,  enz  worden  aangeteekend  in  een  register, 
volgens  Model  N°.  39. 

Voor  zooveel  mogelijk  worden  hierbij  de  bewijzen  van  ontvangst 
en  uitgaaf  of  afschriften  daarvan  overgelegd. 

60.  Op  of  zoodra  mogelijk  na  den  lsten  van  iedere  maand,  wordt 
een  afschrift  van  het  over  de  vorige  maand  in  bedoeld  register  aan- 
geteekende,  met  de  bewijzen  van  ontvangst  en  uitgaaf,  aan  het 
Departement  van  Oorlog  gezonden. 

Politie  en  discipline. 

61.  De  chef  der  ziekeninrichting  is  verantwoordelijk,  dat  de  politie 
en  de  discipline  in  de  ziekeninrichting  naar  behooren  worden  onder¬ 
houden.  (Zie  §  27  punt  3.) 

62.  De  verpleegden  zijn  verplicht  de  orders  ,  door  de  officieren 
van  gezondheid  en  den  administrateur  gegeven ,  alsmede  de  voor¬ 
schriften  van  inwendige  politie ,  stiptelijk  na  te  komen.  Eveneens 
moeten  zij  opvolgen  de  wenken  ,  hun  ,  door  het  verdere  personeel 
geëmployeerden  tot  handhaving  der  goede  orde  of  in  hun  persoonlijk 
belang,  gegeven.  Bij  overtreding  dezer  bepalingen  zijn  zij  strafschuldig. 

63.  De  chef  der  ziekeninrichting  bepaalt  het  uur,  waarop  de  zieken 
bezoek  van  particulieren  mogen  ontvangen. 

Wanneer  verpleegden  de  ziekeninrichtingen  ontvluchten  ,  geeft  de 
chef  daarvan  kennis  aan  den  commandeerenden  officier  van  het  depot 
van  het  betrokken  korps.  Ook  bij  eventueele  terugkomst  wordt  daarvan 
aan  dien  commandeerenden  officier  kennis  gegeven. 

VERLICHTING  ,  VERWARMING  ,  ENZ. 

61  De  chet  ziet  toe  en  zorgt  dat  in  de  ziekeninrichting  steeds  de 
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grootst  mogelijke  zindelijkheid  heerscht  en  dat  de  ustensiliën  en  het 
materieel  steeds  rein  worden  gehouden. 

65.  Voor  zoover  de  tot  verlichting  en  verwarming,  enz.  vereischte 
benoodigdheden  niet  aanwezig  zijn  ,  kunnen  de  chefs  het  noodige 
aankoopen. 

Het  bezoeken  van  zieken  door  geestelijken  en  andere 

BEDIENAREN  VAN  DEN  GODSDIENST. 

66.  Aan  het  bestuur  of  de  geestelijkheid  van  elke  ter  plaatse  ge¬ 
vestigde  gezindte  ,  kan  ,  des  verlangd ,  door  den  chef  der  inrichting 
eene  schriftelijke  vergunning  uitgereikt  worden,  tot  het  bezoeken  van 
de  kranken  der  gezindte ,  door  een  geestelijke ,  leeraar  of  kranken- 
bezoeker,  aan  wien  dit  door  dat  bestuur  of  die  geestelijkheid  wordt 
opgedragen. 


67.  Dag  en  uur  voor  de  bezoeken  worden  door  den  chef  der  in¬ 
richting,  in  overleg  met  het  bestuur  of  de  geestelijkheid  der  betrokken 
kerkelijke  gezindte ,  bepaald  en  op  het  toegangsbewijs  aangewezen. 

68.  Verlangt  een  zieke  godsdienstige  toespraak  of  hulp  van  een 
leeraar ,  geestelijke  of  krankenbezoeker ,  dan  wordt  aan  dezen 
dit  verzoek,  van  wege  den  chef  der  inrichting,  terstond  overgebracht 
en  de  gelegenheid  tot  bezoek  gegeven. 

Verlangen  verwanten  van  een  lijder ,  dat  hij  door  een  geestelijke  , 
leeraar  of  krankenbezoeker  worde  bezocht ,  dan  geeft  de  chef  daartoe 
vergunning. 

69.  Oordeelt  een  officier  van  gezondheid  dat  een  verpleegde  in 
levensgevaar  verkeert,  dan  wordt  van  wege  de  directie  der  inrichting 
onverwijld  daarvan  kennis  gegeven  aan  den  geestelijke  of  leeraar,  die 
haar  voor  dat  geval  is  aangewezen  door  de  geestelijkheid  of  het 
bestuur  van  de  ter  plaatse  gevestigde  kerkelijke  gezindte ,  waartoe 
de  lijder  behoort. 

70.  Een  geestelijke,  leeraar  of  krankenbezoeker,  overeenkomstig  de 
vorenstaande  bepalingen  toegelaten,  heeft  vrijen  toegang  tot  de  kranken 
wie  het  geldt ,  zoolang  hij  dit  voor  de  vervulling  zijner  herderlijke 
plichten  noodig  acht. 
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71.  Het  is  hem  echter  verboden,  zich,  bij  het  bezoeken  van  kranken, 
met  de  behandeling  of  de  verpleging  te  bemoeien. 

72.  De  herderlijke  dienst  moet  bij  iederen  zieke  afzonderlijk  uit¬ 
geoefend  worden.  Het  houden  van  redevoeringen,  lezingen,  enz  ,  in  de 
ziekenverblijven  door  geestelijken,  leeraars  of  krankenbezoekers ,  mag 
niet  worden  toegelaten. 

73.  De  roomsch  catholieke  lijders  ,  aan  wie  de  laatste  sacramenten 
worden  toegediend ,  worden ,  zooveel  mogelijk  ,  aan  het  gezicht  der 
overige  aanwezige  zieken  onttrokken. 

Ontvangst,  bewaring  en  verantwoording  van  geld. 

74.  De  administrateur,  en  bij  ontstentenis  van  dezen,  de  chef  der 
inrichting,  is  belast  met  de  ontvangst  van  het  geld  en  met  het 
doen  van  de  noodige  betalingen 

75.  In  den  regel  wordt  aan  den  persoon  ,  in  punt  74  bedoeld  ,  op 
den  lün,  20n  en  laatsten  der  maand  het  noodige  geld  verstrekt. 
De  chef  der  ziekeninrichting  zendt  daartoe  eene  aanvrage  aan  den 
intendant ,  die  voor  het  verstrekken  van  het  noodige  geld  een  der 
korpsen  aan  wijst. 

Is  deze  regeling  door  de  eene  of  andere  omstandigheid  niet  uitvoerbaar, 
dan  wordt  het  geld  door  den  intendant  door  middel  van  een  mandaat 
verstrekt. 

Wordt  door  een  korps  een  voorschot  verstrekt,  dan  worden  daarvoor 
bewijzen  afgegeven,  volgens  Model  N°.  40  en  N°.  41. 

76.  Zooveel  mogelijk  worden  alle  aangekochte  benoodigdheden 
betaald,  tegen  quitantiën ,  volgens  Model  N°.  42. 

Voor  uitschotten  en  betalingen,  waarvoor  geen  quitantiën  overgelegd 
kunnen  worden  ,  wordt ,  iedere  tien  dagen ,  een  staat  opgemaakt , 
volgens  Model  N°.  43. 

77.  Het  voorhanden  geld  wordt  in  eene  gesloten  kist  bewaard  en 
zoo  menigmaal  als  dit  door  den  chef  der  inrichting  wordt  verlangd, 
vertoond. 


78.  Rij  iedere  inrichting  wordt,  ter  verantwoording  van  het  ontvangen 
geld,  een  kasboek  aangehouden,  volgens  Model  N°.  44,  waarin 
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dagelijks  alle  ontvangsten  en  uitgaven  aangeteekend  worden.  Het 
boeK  wordt  iedere  maand  afgesloten. 

79.  Op  of  zoodra  mogelijk  na  den  lsten  van  iedere  maand,  wordt 
eene  verzameling  op  de  gedane  betalingen  gemaakt.  Deze  verzameling 
wordt,  met  de  bewijzen  van  ontvangst  en  uitgaaf,  gezonden  aan  de 
hoofdadministratie  van  het  korps ,  daarvoor  door  den  intendant  aan¬ 
gewezen.  Dit  korps  maakt  daarvoor  per  drie  maanden  (per  kwartaal) 
eene  declaratie ,  in  tweevoud ,  op  en  zendt  die  met  alle  bewijzen 
aan  het  Departement  van  Oorlog. 

80.  Bij  het  opheffen  van  veld-  en  tijdelijke  hospitalen ,  wordt 
daarvan  kennis  gegeven  aan  het  Departement  van  Oorlog  en  wordt 
de  geldelijke  verantwoording  over  het  laatste  tijdvak,  in  punt  79 
bedoeld,  zoodra  mogelijk  ingediend.  Het  overgeschoten  geld  wordt 
aan  het  daarbij  bedoelde  korps  afgedragen. 

81.  De  opbrengst  van  verkochte  aardappelenschillen,  beenderen  en 
oud  ligstroo  en  de  verdere  bijzondere  ontvangsten ,  worden ,  op  het 
einde  van  ieder  kwartaal ,  aan  een  daartoe  door  den  intendant 
aan  te  wijzen  korps  afgedragen.  Deze  bedragen  worden  door  dit  korps 
in  ’s  Rijks  schatkist  gestort  en  op  de  gewone  wijze  verantwoord. 

82.  Op  de  verrekening  der  kosten,  gevallen  op  de  verpleging  van 
zieken  en  gewonden ,  die  niet  onder  het  Departement  van  Oorlog 
ressorteeren ,  wordt  door  den  Minister  van  Oorlog  orde  gesteld. 

HOSPITAALSOLDIf. 

83.  De  hospitaalsoldij  wordt  in  den  regel  op  den  6n,  11n,  16“, 
21n,  26n  en  laatsten  van  iedere  maand  uitbetaald. 

Zij  die  op  dagen,  tusschen  die  data  vallende,  het  hospitaal  ver¬ 
laten,  ontvangen  de  soldij  op  den  dag  van  vertrek. 

Aan  de  geëvacueerd  wordende  lijders  wordt  de  hospitaalsoldij  be¬ 
taald  tot  en  met  den  dag  vóór  hun  vertrek  en  in  de  ziekeninriehting, 
werwaarts  zij  worden  gezonden ,  van  en  met  den  dag  van  dat  vertrek. 

84.  Militairen ,  die  gedurende  hunne  verpleging  in  een  hoogeren  of 
lageren  graad  gesteld  worden,  bekomen  van  en  met  den  datum, 
waarop  dit  plaats  heeft,  de  aan  die  hoogere  of  lagere  graden  ver¬ 
bonden  hospitaalsoldij. 
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De  comraandeerende  officieren  der  korpsen  zijn  verplicht  van  die 
bevorderingen  of  terugstellingen  bij  tijds  aan  de  chefs  der  zieken¬ 
inrichtingen  kennis  te  geven. 

85  Wanneer  de  ziektetoestand  van  een  verpleegde  zoodanig  is, 
dat  de  uitbetaling  niet  kan  plaats  hebben ,  wordt  het  bedrag  op  den 
staat  zijner  gedeponeerde  goederen  te  goed  geschreven  en ,  des  ver¬ 
langd,  zoodra  mogelijk,  aan  hem  uitbetaald. 

86.  De  hospitaalsoldij  wordt  per  vijf  dagen  in  het  kasboek  van  den 
administrateur  in  uitgaaf  gesteld. 

87.  Van  de  hospitaalsoldij ,  uitbetaald  aan  de  militairen  behoorende 
tot  de  Landmacht,  wordt  na  het  einde  van  iedere  maand  een  staat, 
volgens  Model  N°.  4-5,  opgemaakt. 

88.  Van  de  uitbetaalde  hospitaalsoldij  wordt  door  den  administrateur 
een  lijst  aangehouden,  volgens  Model  N°.  46. 

89.  De  hospitaalsoldij  van  overledenen  wordt  slechts  te  goed  gedaan 
tot  en  met  den  dag,  waarop  zij,  volgens  het  bepaalde  in  punt  83, 
het  laatst  aan  hen  is  betaald  of  volgens  punt  85  het  laatst  voor 
hen  is  te  goed  geschreven. 

Administratiekosten. 

90.  De  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  voorziet,  zooveel 
mogelijk,  in  de  behoefte  aan  gedrukten  ,  registers,  enz. 

91.  De  overige  behoeften,  zooals  papier,  inkt,  pennen,  potlooden, 
nz.  worden ,  onder  goedkeuring  van  den  chef  der  inrichting ,  door 

den  administrateur  aangeschaft. 

Overgave  en  overneming  van  den  administratieven  dienst. 

92.  Bij  vervanging  van  den  administrateur  wordt  al  hetgeen  op 
zijne  geldelijke  en  materieele  verantwoording  betrekking  heeft,  bij 
proces-verbaal  overgegeven  en  overgenomen. 

93.  Ingeval  van  overlijden  van  den  administrateur,  wijst  de  chef 
der  inrichting  een  persoon  aan,  die,  in  afwachting  van  nadere  bevelen, 
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onmiddellijk  in  zijne  tegenwoordigheid  alles  wat  op  de  geldelijke- 
en  materieele  verantwoording  en  den  dienst  van  den  overledene  be¬ 
trekking  heeft ,  bij  proces-verbaal  overneemt. 

Archief. 

94.  De  administrateur  is  verantwoordelijk  voor  de  behoorlijke  be¬ 
waring  van  alle  registers  ,  boeken  ,  contracten ,  en  verdere  veraut- 
woordingst ukken  ,  zijn  beheer  betreffende. 

95.  De  personen ,  met  de  bewaring  van  archieven  belast ,  moeten 
daaraan  de  noodige  zorg  besteden,  aangezien  daaruit  later  veellicht 
statistische  gegevens  geput  kunnen  worden. 

96.  Wordt  eene  ziekeninrichting  opgeheven  ,  dan  wordt  het  admi¬ 
nistratief  archief  aan  het  Departement  van  Oorlog  gezonden. 

§  82.  Bepalingen  omtrent  de  verpleging  van  lijders  in 
ziekenlokalen  in  versterkte  plaatsen. 

1.  De  in  de  ziekenlokalen  opgenomen  militairen  blijven  bij  hun 
korps  in  betaling  en  onderhoud.  Zij  worden  uit  de  menage  gevoed. 

Al  hetgeen  zoodanige  zieken,  volgens  voorschrift  van  den  officier 
van  gezondheid,  noodig  hebben  en  niet  uit  de  menage  verstrekt  of 
uit  een  verplegingsmagazij n  aangevraagd  kan  worden,  wordt  aan¬ 
gekocht.  (Zie  ook  g  66,  punt  1.) 

2.  De  betaling  van  het  volgens  de  laatste  alinea  van  punt  1  aan¬ 
gekochte,  alsmede  de  betalingen  voor  onderhoud  van  het  nachtleger 
en  voor  de  verdere  benoodigdheden ,  geschiedt  door  een  der  detache¬ 
menten  van  de  bezetting.  De  gedane  uitgaven  worden  per  kwar¬ 
taal  op  een  staat,  volgens  Model  N°.  47 ,  verantwoord.  Voor  die  be¬ 
talingen  zendt  de  betrokken  hoofdadministratie  per  drie  maanden 
eene  declaratie,  in  tweevoud,  belegd  met  de  quitantiën,  aan  het 
Departement  van  Oorlog. 

3.  De  voorschriften  in  acht  te  nemen  bij  het  overlijden  van  mili¬ 
tairen,  vermeld  in  g  86,  moeten  ook  in  de  ziekenlokalen  zooveel  mogelijk 
worden  nagekomen. 
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§  88.  Bepalingen  omtrent  de  verpleging  van  lyders 
in  vaste  hospitalen. 

1.  De  voorschriften  voor  het  toezicht ,  de  directie  en  het  administratief 
beheer  over  de  vaste  militaire  hospitalen  in  tijd  van  vrede  geldend  , 
zijn  ook  in  tijd  van  oorlog  voor  deze  ziekeninrichtingen,  voor  zooveel 
mogelijk ,  van  kracht. 

Te  dien  aanzien  moeten  alzoo ,  waar  dit  kan ,  de  voorschriften 
worden  opgevolgd  welke  bij  Koninklijk  Besluit  van  7  September  1880, 
n°.  9  en  bij  Beschikking  van  het  Departement  van  Oorlog  van 
21  September  1880,  Vle  Afdeeling,  n°.  79  gegeven  zijn. 

Afwijkingen  op  die  voorschriften  mogen  alleen  plaats  hebben  als  de 
drang  der  omstandigheden  daartoe  aanleiding  geeft  en  onder  verant¬ 
woordelijkheid  van  den  chef  der  inrichting. 

§  84.  Bepalingen  omtrent  de  verpleging  van  lijders  in  burger 
ziekeninriehtingen. 

1.  Voor  de  opneming  van  militairen  in  burger  ziekeninrichtingen, 
wordt  door  den  officier  van  gezondheid  of  den  geneesheer  ,  die  omtrent 
de  opneming  beslist,  eene  verklaring  in  tweevoud  opgemaakt,  volgens 
Model  N°,  9,  (Zie  §  32  punt  14). 

Ingeval  de  gelegenheid  tot  het  opmaken  dier  verklaring  ontbreekt, 
kan  de  opneming  ook  zonder  die  verklaring  geschieden ,  doch  deze  wordt 
alsdan  zoodra  raogelijk  nagezonden. 

2.  De  kosten  van  de  behandeling  en  verpleging  der  militairen  in 
burger  ziekeninrichtingen  worden  door  het  Rijk  vergoed. 

3.  De  directiën  der  burger  ziekeninrichtingen,  zenden  —  hetzij  per 
maand  of  per  drie  maanden  —  opgaven  aan  het  Departement  van 
Oorlog  van  de  militairen  in  hunne  ziekeninrichtingen  verpleegd. 
Bij  deze  opgaven  worden  overgelegd  declaratiën  van  het  aankomende, 
de  verklaringen,  waarop  de  zieke  militairen  in  de  inrichting  zijn 
opgenomen ,  en  afschriften  van  de  bewijzen  van  uitgaan. 

Het  Departement  van  Oorlog  draagt  zorg  voor  de  voldoening  van 
het  verschuldigde. 

4.  Herstelde  zieken  en  verpleegden  die  niet  hersteld  zijn ,  doch 
voor  wie  een  langer  verblijf  in  de  ziekeninrichting  onnoodig  wordt 
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geacht ,  worden  door  de  directiën  der  ziekeninrichtingen  gezonden 
naar  het  depot  van  het  korps ,  waartoe  zij  behooren.  Zij  worden  vóór 
hun  vertrek  voorzien  van  een  biljet ,  ingericht  volgens  Model  N°.  35. 

§  85.  Bepalingen  omtrent  de  verpleging  van  zieken  bij  burgers , 
op  marsch  of  in  kantonnement. 

1.  Ten  aanzien  van  zieke  militairen,  die  op  grond  van  art.  8  der 
Wet  van  14-  September  1860  (< Staatsblad  N°.  138),  gewijzigd  bij  de 
Wet  van  29  Maart  1877  ( Staatsblad  N°.  53),  regelende  de  inkwar¬ 
tieringen,  door  de  zorg  der  gemeentebesturen  moeten  verpleegd  worden, 
gelden  de  bepalingen  —  betreffende  het  zenden  van  opgaven  van 
namen  of  gegevens  ter  herkenning  en  van  den  dag  van  aankomst , 
alsmede  c.  q.  van  het  overlijden  dier  militairen  —  vermeld  in  punt  4 
van  §  80. 

2.  Herstelde  zieken  en  verpleegden  die  niet  hersteld  zijn ,  doch 
voor  wie  een  langer  verblijf  in  de  gemeente  onnoodig  wordt  geoor¬ 
deeld  ,  worden  door  den  burgemeester  gedirigeerd  naar  het  depot 
van  het  korps,  waartoe  zij  behooren. 

3.  Voor  de  te  dezer  zake  door  de  gemeentebesturen  gedane  uitgaven, 
worden  door  de  burgemeesters  per  drie  maanden  —  of  des  verlangd, 
binnen  korter  termijn  —  declaratiën  in  tweevoud,  vergezeld  van  eene 
nominatieve  opgave  der  verpleegden  ,  aan  het  Departement  van  Oorlog 
gezonden. 

§  86.  Voorschriften  in  acht  te  nemen  by  doodsgevaar  en  na 
het  overlijden  van  militairen, 

1.  De  chef  der  ziekeninrichting  biedt,  indien  een  verpleegde  testa¬ 
mentaire  beschikkingen  wenscht  te  maken ,  daartoe  de  behulpzame 
hand. 

2.  Alvorens  tot  het  begraven  van  op  het  slagveld  omgekomen 
militairen  over  te  gaan,  wordt  op  bevel  van  den  officier  van  gezond¬ 
heid  ,  belast  met  het  houden  van  toezicht  daarbij ,  het  zakboekje  van 
het  lijk  genomen.  Daarin  worden  de  datum  van  overlijden ,  de  plaats 
van  begraving,  alsmede,  zoo  tnogelijk,  de  oorzaak  van  den  dood 

12 


178 


aangeteekend.  Vervolgens  wordt  het  aan  den  commandant  van  het  be¬ 
trokken  onderdeel  uitgereikt  of  toegezonden. 

Ingeval  de  overledene  niet  meer  in  het  bezit  mocht  zijn  van  het 
zakboekje,  wordt  aanteekening  genomen  van  zijn  wapennummer  (1) 
en  van  eenige  bijzondere  teekenen ,  (zie  §  48  en  §  68  punt  3) , 
waarvan  alsdan ,  zoodra  mogelijk  aan  den  commandant  van  het 
betrokken  korps  opgaaf  wordt  gedaan. 

3.  De  in  eene  ziekeninrichting  overledenen  worden  op  last  van  den 
chef  der  inrichting  begraven. 

4.  Van  het  overlijden  van  personen ,  die  in  eene  ziekeninrichting 
waren  opgenomen,  moet  binnen  24  uren  door  twee  meerderjarige 
personen  worden  kennis  gegeven ,  aan  den  ambtenaar  van  den  burger¬ 
lijken  stand  der  gemeente  waarin  de  ziekeninrichting  is  gevestigd, 
onder  overlegging  van  een  staat  volgens  Model  N°.  48. 

De  zorg  voor  de  aangifte  van  op  het  slagveld  gesneuvelden  of  op 
de  verbandplaatsen  overledenen,  is  buiten  de  bemoeiingen  van  den 
Geneeskundigen  Dienst.  (2) 

5.  De  chefs  der  korpsen  ontvangen  opgave  van  het  overlijden  van 
militairen  ,  door  middel  van  een  staat  volgens  Model  N°.  49. 

6.  Van  de  gesneuvelde  en  overleden  militairen  wordt,  in  een  daartoe 
bestemd  register,  volgens  Model  N°.  50,  aanteekening  gehouden 

Dit  aanteekenen  geschiedt: 

a.  Ten  aanzien  van  militairen  die  in  ziekeninrichtingen  (ook  burger- 
inrichtingen)  zijn  opgenomen,  door  de  chefs  of  directeuren  dier 
inrichtingen. 

b.  Ten  aanzien  van  militairen ,  die  niet  in  eene  ziekeninrichting 
zijn  opgenomen,  o.  a.  van  hen,  die  op  het  slagveld  of  op  eene 
verbandplaats  overlijden : 

bij  het  Hoofdkwartier  en  bij  de  staven  der  divisiën  en  brigades , 
door  de  chefs  der  staven  ; 

bij  de  staven  der  regimenten,  bataljons  en  afdeelingen,  door  de 
betrokken  commandanten ; 


(1)  Dat,  behalve  op  zijne  wapens,  ook  op  zijne  kleeding,  zichtbaar  onderhouden 
moet  worden. 

(2'  Hieromtrent  zullen  nader  afzonderlijke  bepalingen  worden  vastgesteld. 


bij  de  Infanterie,  door  de  compagniescommandanten; 

bij  de  Cavalerie,  door  de  eskadronscommandanten ; 

bij  de  Artillerie,  door  de  batterij-  en  compagniescommandanten; 

bij  de  Genie,  door  de  compagniescommandanten; 

bij  de  detachementen,  door  de  commandanten. 

c.  Ten  aanzien  van  militairen,  deel  uitmakende  van  de  bezetting 
eener  versterkte  plaats,  door  den  commandant  der  versterkte 
plaats. 

d.  Ten  aanzien  van  militairen,  die  aan  de  zorg  van  een  gemeente¬ 
bestuur  zijn  overgegeven,  door  den  burgemeester  der  gemeente. 

7.  Voor  zooveel  noodig  verstrekken  de  officieren  van  gezondheid 
aan  de  commandeerende  officieren,  de  gegevens  voor  het  invullen 
van  bedoeld  register. 

8.  De  invulling  van  het  register  moet  dagelijks  plaats  hebben  en 
iederen  morgen  moet  een  extract  daaruit ,  loopende  over  de  laatste 
24  uren,  opgemaakt  en  door  de  autoriteiten,  die  met  het  aanhouden 
der  registers  belast  zijn ,  rechtstreeks  aan  het  Departement  van  Oorlog 
gezonden  worden. 

Mochten  bijzondere  omstandigheden  het  inzenden  der  bedoelde  staten 
op  den  aangegeven  tijd  beletten,  dan  moet  dit  zoo  spoedig  mogelijk 
daarna  geschieden ,  evenals  ontdekte  vergissingen  desgelijks  aan  het 
Departement  van  Oorlog  opgegeven  moeten  worden. 

9.  Indien  de  omstandigheden  dit  toelaten ,  worden  de  lijken  op  de 
gebruikelijke  wijze,  dat  is  in  eene  kist  en  op  een  kerkhof ,  begraven. 

Bestaat  daartoe  geene  gelegenheid  ,  dan  wordt  door  den  chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  ,  in  overleg  met  den  commandeerenden 
officier  en  zoo  mogelijk  ook  met  het  bestuur  der  gemeente  waar 
men  zich  bevindt,  de  begraafplaats  aangewezen  en  de  wijze  van  be¬ 
graven  geregeld. 

10.  Het  begraven  geschiedt  steeds  onder  toezicht  van  een  officier 
van  gezondheid.  (Zie  §  48  en  §  G8  punt  3j. 

Tegen  dieverijen  op  de  lijken  moet  ten  strengste  worden  gewaakt. 

11.  De  kosten  van  begraven  van  op  het  slagveld  gesneuvelden, 
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kunnen  op  aanwijzing  van  den  officier  van  gezondheid  die  bij  de 
begraving  tegenwoordig  was,  door  de  korpsen  of  door  de  admini¬ 
stratie  van  een  der  ziekeninrichtingen  betaald  worden. 

12.  De  van  de  overledenen  in  bewaring  genomen  gelden,  kleinoo- 
diën ,  enz.  worden  ,  met  opgave  van  naam  en  voornamen  van  den 
overleden  eigenaar,  zoodra  daartoe  geschikte  gelegenheid  bestaat, 
aan  het  Departement  van  Oorlog  gezonden  ,  dat  de  noodige  maatregelen 
zal  nemen,  om  die  voorwerpen  aan  de  rechthebbenden  te  doen 
geworden. 


13  De  wapenen,  kleeding-  en  uitrustingstukken  van  de  in  de  zie¬ 
keninrichtingen  overleden  militairen  worden  ,  zoodra  daartoe  gelegen¬ 
heid  bestaat,  gezonden  aan  het  depot  van  het  korps  waartoe  de  over¬ 
ledenen  behoorden. 


ZEVENDE  AFDEELING. 


Aanschaffing ,  oplegging  en  onderhond  van  het  materieel 
voor  den  Geneeskundigen  Dienst  in  tijd  van  yrede; 
verstrekking,  verantwoording  en  aanvulling  in 
tijd  van  oorlog. 


§  87.  Aanschaffing,  oplegging  en  onderhoud. 

1.  Ter  voorziening  in  de  eerste  behoeften  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  in  tijd  van  oorlog ,  worden  het  noodige  materieel ,  de  ge¬ 
nees-  en  verbandmiddelen  ,  instrumenten  ,  enz.  voor  zooveel  mogelijk 
reeds  in  tijd  van  vrede  aangeschaft. 

De  vermelde  benoodigdheden  worden  in  tijd  van  vrede ,  overeen¬ 
komstig  de  hierna  volgende  bepalingen ,  opgelegd  : 

a.  in  ’s  Rijks  Magazijn  van  Geneesmiddelen  te  ’s  Gravenhage ; 

b.  in  de  magazijnen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Amsterdam, 
Utrecht  en  Dordrecht ; 

c.  in  de  versterkte  plaatsen  en  in  de  garnizoenen; 

d.  in  ’s  Rijks  Artillerie  Magazijnen  te  Delft,  Utrecht,  Woerden  en 
Dordrecht. 

2.  De  aanschaffing  van  genees-  en  verbandmiddelen,  instrumenten 
enz.,  ten  behoeve  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  tijd  van  oorlog, 
geschiedt  bij  ’s  Rijks  Magazijn  van  Geneesmiddelen. 

Behalve  den  in  de  hierna  te  noemen  magazijnen  op  te  leggen  voorraad 
van  deze  benoodigdheden  ,  bestemd  om  bij  mobilisatie  onverwijld  te 
voorzien  in  de  uitrusting  van  den  Geneeskundigen  Dienst ,  zoo  voor 
het  Veldleger  als  voor  de  versterkte  plaatsen,  moet  in ’s  Rijks  Magazijn 
van  Geneesmiddelen  reeds  in  vredestijd  eene  zoodanige  hoeveelheid 
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daarvan  voorhanden  zijn  ,  dat  aan  de  eerste  behoefte  voor  aanvulling 
bij  het  Veldleger ,  de  versterkte  plaatsen  en  de  ziekeninrichtingen , 
ten  spoedigste  kan  worden  voldaan.  Bij  mobilisatie  wordt  voorts  — 
zoodra  daartoe  door  den  Minister  van  Oorlog  aan  den  Inspecteur 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  machtiging  is  verleend  —  door  aan¬ 
schaffing  op  ruime  schaal  ,  in  de  vermoedelijke  verdere  behoefte  aan 
vermelde  benoodigdheden  gedurende  den  oorlog,  voorzien. 

3.  Voor  de  Ueserveverbandplaatsafdeeling  zijn  opgelegd  : 

in  de  Artillerie-  Stapel-  en  Constructie-Magazijnen  te  Delft : 

1  bagagekar  en 

5  ziekenwagens  ,  * 

benevens  de  paardentuigen  voor  5  spannen  van  vier  voor  zieken¬ 
wagens  ,  1  span  van  twee  en  2  rijpaarden  ; 

in  ’s  Rijks  Magazijn  van  Geneesmiddelen  te  's  Gravenhage  (1): 

1  transportwagen  (2) , 

1  verbandwagen  ,  benevens 

de  paardentuigen  voor  2  spannen  van  vier  (tevens  ingericht  voor 
het  rijden  met  leidsels  met  een  vierspan). 

4.  Voor  de  verbandplaatsafdeelingen  en  de  veldhospitalen  zijn  op¬ 
gelegd ,  respectievelijk  voor  de  Ie  divisie  in  de  artillerie-magazijnen 
te  Woerden,  voor  de  2e  divisie  in  het  magazijn  Damlust  te  Utrecht  (3) 
en  voor  de  3e  divisie  in  de  artillerie-magazijnen  te  Dordrecht,  elk : 

4  bagagekarren  en 

16  ziekenwagens, 

benevens  het  paardentuig  voor  16  spannen  van  vier  voor  zieken¬ 
wagens,  4  spannen  van  twee  en  10  rijpaarden. 


(1)  Zoolang  in  dit  Magazijn  voor  de  aldaar  op  te  leggen  voertuigen  geen  plaats 
is  ,  worden  deze  met  de  paardentuigen  opgelegd  te  Delft,  vanwaar  zij  bij  mobilisatie 
onmiddellijk  naar  's  Gravenhage  worden  overgebracht. 

(2)  Voorloopig  zijn  voor  de  bij  de  geneeskundige  afdeelingeu  ingedeelde  transport¬ 
wagens  nog  transportwagens  voor  4  paarden  bestemd.  Zoodra  een  voldoend  aantal 
der  nieuw- model  transportwagens  (zie  §  104  punt  4a  en  plaat  5  fig.  1 — 2)  aan¬ 
gemaakt  zal  zijn ,  zullen  deze  met  2  paarden  te  bespannen  voertuigen,  in  vervanging 
van  de  vorenbedoelde  komen. 

(3)  Zoolang  in  het  magazijn  Damlust  nog  geen  plaats  is,  worden  de  bagagekarren 
en  ziekenwagens  met  tuigen  voor  de  verbandplaatsafdeeling  en  het  veldhospitaal  der 
2e  divisie  opgelegd  te  Woerden. 
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De  overige  voertuigen  der  verbandplaatsafdeelingen  en  der  veld¬ 
hospitalen  van  de  divisiën  ,  als  voor  elk  : 

3  transportwagens  (1)  en 

4  verbandwagens  , 

met  de  daarbij  behoorende  paardentuigen :  7  spannen  van  vier 
(tevens  ingericht  voor  het  rijden  met  leidsels  met  een  vierspan)  zijn 
voor  de  Ie,  de  2e  en  de  3e  divisie  respectievelijk  opgelegd  in  de 
magazijnen  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Amsterdam  ,  Utrecht 
en  Dordrecht. 

5.  Het  materieel  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  ten  behoeve  van  de 
versterkte  plaatsen  en  voorde  eventueel  in  de  linie  te  vormen  verband¬ 
plaatsafdeelingen  wordt ,  voor  ieder  district  voor  den  Militairen  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst ,  opgelegd  in  het  daarin  aanwezige  magazijn  voor 
den  Geneeskundigen  Dienst  (zie  punt  1). 

Hiervan  zijn  uitgezonderd  : 

а.  de  voertuigen  (ziekenwagens)  die  in  de  artillerie-magazijnen 

worden  opgelegd  ; 

b  het  materieel  dat  geschikt  is  om,  reeds  in  tijd  van  vrede,  in 
de  versterkte  plaatsen  waarvoor  het  bestemd  is  te  worden 
geborgen  ,  als  brancards ,  helpzeelen  ,  enz.  Dit  materieel  wordt 
in  die  versterkte  plaatsen  bewaard  en  in  verantwoording  ge¬ 
geven  aan  de  magazijnmeesters  in  de  betrokken  artillerie-com- 
mandementen. 

c.  de  medicijn-  en  verbandkisten  en  het  verdere  geneeskundige 
materieel  voor  het  fort  bij  Pannerdtn  en  dat  bij  Westervoort ,  die 
opgelegd  worden  respectievelijk  in  het  militair  hospitaal  te 
Nijmegen  en  in  dat  te  Arnhem. 

б.  De  ziekenkarren,  behoorende  bij  de  staven  der  bataljons  infanterie 
en  der  afdeelingen  veld-artillerie ,  zijn ,  met  de  daarbij  behoorende 
paardentuigen  ,  bij  de  korpsen  aanwezig  en  met  de  overige  bij  de 
korpsen  in  te  deelen  voertuigen  in  de  garnizoenen  opgelegd . 

7.  De  in-  en  uitwendige  bepakking  der  voertuigen  onder  de  punten 
3 — 6  bedoeld  ,  wordt  opgelegd  ter  plaatse  waar  die  voertuigen  aan¬ 
wezig  zijn. 


(1)  Zie  de  noot  (2)  op  bladz.  182. 
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8  De  schragen  tot  het  vervoer  van  zieken  langs  spoorwegen,  met 
de  daarbij  behoorende  kisten ,  brancards  en  dubbele  stroozakken , 
worden  opgelegd  in  de  magazijnen  voor  den  Geneeskundigen  Dienst 
te  Amsterdam  ,  Utrecht  en  Dordrecht  en  gedeeltelijk  in  de  militaire 
hospitalen  van  eenige  garnizoenen,  waar  zij  onmiddellijk  na  het  uit¬ 
breken  van  eenen  oorlog  noodig  kunnen  zijn, 


9.  In  tijd  van  vrede  moeten  bij  ieder  regiment  cavalerie  mitsgaders 
hij  ieder  regiment  veld-artillerie  en  bij  het  korps  rijdende  artillerie 
ten  gebruike  van  officieren  van  gezondheid,  wanneer  de  dienst  vereischt, 
dat  zij  van  een  rijkspaard  worden  voorzien  ,  voorhanden  zijn  : 

3  hoofdstellen 


3  veldhalsters 
3  lepelzadels  en 
3  vilten  dekkleeden. 


compleet. 


Deze  voorwerpen  moeten  door  de  korpsen  verantwoord  worden  op 
de  keerzijde  van  de  driemaandelijksche  summiere  verantwoording  van 
ledergoed  en  paardentuig,  terwijl  de  commandeerende  officieren  be- 
hooren  toe  te  zien,  dat  het  bedoelde  harnachement  zorgvuldig  worde 
behandeld  en  dat  geene  andere  dan  de  bevoegde  personen  daarvan 
gebruik  maken. 


10.  In  de  onderscheidene  garnizoensplaatsen  moeten  in  tijd  van  vrede, 
in  zoodanig  getal  als  noodig  is  voor  het  op  voet  van  oorlog  bij  de 
korpsen  in  te  deelen  personeel  en  materieel  van  den  Geneeskundigen 
Dienst ,  aanwezig  zijn 

per  officier  van  gezondheid : 
een  paar  sacoches  voor  officieren  van  gezondheid , 
een  tasch ,  bestemd  om  aan  den  zadel  te  worden  bevestigd  of  over 
den  schouder  te  worden  gedragen  en 
een  armband  (wit  met  rood  kruis). 

per  paardenarts'. 

een  paar  sacoches  voor  paardenartsen  , 

een  tasch  (als  voren)  en  voorts  een  waterflesch  ,  bestemd  om  door 
den  oppasser  van  den  paardenarts  of  door  een  ander  soldaat  te  worden 
medegevoerd. 

per  hospitaalsoldaat ,  (ziekenverpleger)  : 
een  verbandtasch, 
een  waterflesch  en 
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een  armband  (wit  met  rood  kruis) 

per  ziekendrager  : 

een  armband  (rood). 

per  pakpaard : 

een  pakzadel , 

een  paar  sacoches  tot  pakpaard  , 

een  verdeelbare  brancard  (stelsel  Scherer)  en 

een  waterflesch 

per  ziekenkar  (voor  de  bataljons  infanterie)  : 
een  verbandkist  en 
een  medicijnkist. 

per  ziekenkar  (voor  de  afdeelingen  veld-artillerie) 
een  verband-  en  medicijnkist. 

per  compagnieskar : 

twee  brancards. 

11,  De  voorwerpen,  in  punt  10  bedoeld,  moeten  zich  bevinden: 

a.  die  bestemd  voor  de  officieren  van  gezondheid,  in  te  deelen  bij 
de  staven  van  de  bataljons  infanterie  van  het  veldleger,  de  regi¬ 
menten  huzaren,  de  afdeelingen  veld-artillerie  en  het  korps  rijdende 
artillerie  : 

in  de  standplaatsen  dezer  staven; 

b.  die  bestemd  voor  paardenartsen  : 

in  de  standplaatsen  der  paardenartsen  ; 

c.  die  bestemd  voor  hospitaalsoldaten  in  te  deelen  bij  : 

1°.  de  staven  der  bataljons  infanterie: 

in  de  standplaatsen  der  staven  van  het  Ie,  het  2e  ,  het  4e 
en  het  5e  bataljon  van  het  Regiment  Grenadiers  en  Jagers  en 
van  het  le ,  het  2e ,  het  3e  en  het  4e  bataljon  van  elk  der 
overige  regimenten  infanterie ; 

2°.  de  compagnieën  infanterie  : 

in  de  standplaatsen  der  compagnieën  van  vorenbedoelde 
bataljons  ; 

3°.  de  veld-eskadrons  huzaren: 

in  de  standplaatsen  dezer  eskadrons; 

4°.  de  batterijen  veld-  en  rijdende  artillerie,  de  trein  compagnieën 
en  de  veld-compagnieën  genietroepen  : 

in  de  standplaatsen  dezer  batterijen  en  compagnieën  ; 
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d.  die  voor  de  ziekendragers: 

in  de  standplaatsen  der  compagnieën  waartoe  zij  behooren; 

e.  die  bestemd  voor  pakpaarden  : 

in  de  standplaatsen  der  veld-eskadrons  huzaren  en  der  bat¬ 
terijen  rijdende  artillerie ; 

die  bestemd  voor  de  ziekenkarren  : 

in  de  standplaatsen  van  de  staven  der  bataljons  infanterie 
bedoeld  sub  c ,  1°.)  en  van  de  staven  der  afdeelingen  veld-artillerie. 
y.  de  brancards  tot  compagnieskarren  : 

bij  die  voertuigen ,  in  de  garnizoenen  alwaar  deze  opgelegd  zijn. 

De  vermelde  voorwerpen  worden  in  tijd  van  vrede  gesteld  onder 
het  beheer  van  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  elk  gar¬ 
nizoen,  in  verantwoording  bij  de  militaire  hospitalen  opgenomen  en  — 
voor  zooveel  daaromtrent  in  dit  Voorschrift  geen  andere  bepalingen 
worden  vastgesteld  —  in  die  hospitalen  opgelegd.  Zij  worden  onder 
een  afzonderlijk  hoofd  op  den  staat,  Model  N°.  25  van  het  hospitaal- 
reglement  verantwoord. 

Voor  garnizoenen  waar  zich  geen  militair  hospitaal  bevindt,  wijst 
de  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  een  ander  hospitaal 
aan,  dat  de  daar  aanwezige  voorwerpen  in  verantwoording  moet  nemen. 
Voor  deze  garnizoenen  worden  de  voorwerpen  opgelegd  in  de  zieken¬ 
kamers  of  wel  in  andere  daartoe  geschikte  lokalen  ter  plaatse. 

De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  garnizoenen  dragen 
zorg,  dat  de  tasschen  en  sacoches  steeds  van  het  noodige  voorzien 
zijn,  en  dat  het  noodige  tot  vulling  van  de  medicijn-  en  verband- 
kisten  steeds  ter  plaatse  voorhanden  is. 

12.  De  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht 
neemt  de  noodige  maatregelen,  opdat  voormelde  voorwerpen  voltallig 
blijven  volgens  vorenstaande  opgaaf 

Indien  bij  garnizoensverandering  van  korpsen  of  onderdeelen,  wijzi¬ 
ging  van  de  hoeveelheid  der  in  eenig  garnizoen  op  te  leggen  voorwerpen 
noodzakelijk  is  ,  wordt  daarop  door  hem  de  vereischte  orde  gesteld. 

LI.  Hij  houdt,  ook  bij  zijne  inspectiën,  een  algemeen  toezicht  over 
den  toestand  van  die  voorwerpen. 

H<  t  in  goeden  staat  onderhouden  der  voorwerpen  is  opgedragen 
aan  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  garnizoenen ,  die 
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gemachtigd  zijn  daaraan  desvereischt  herstellingen ,  ten  laste  van 
het  hospitaal  dat  de  voorwerpen  in  verantwoording  heeft,  te  doen 
aanbrengen. 

Voor  eenigszins  belangrijke  herstellingen  moet  evenwel  vooraf  de 
machtiging  van  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  worden 
gevraagd. 

H  In  de  onderscheidene  garnizoens-apotheken  moet  in  vredestijd 
steeds  eene  zoodanige  hoeveelheid  genees-  en  verbandmiddelen,  enz., 
zijn  opgelegd  ,  als  noodig  is  om ,  bij  mobilisatie  van  het  Leger , 
onverwijld  in  de  volledige  uitrusting  van  de  in  de  garnizoens- 
hospitalen  opgelegde  sacoches  tot  pakpaarden  ,  medicijn-  en  verband- 
kisten  voor  de  ziekenkarren  ,  tasschen  voor  de  ziekenverplegers , 
tasschen  en  sacoches  voor  de  officieren  van  gezondheid  en  paarden¬ 
artsen  ,  voorzien. 

15.  In  elk  der  magazijnen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Am¬ 
sterdam  ,  Utrecht  en  Dordrecht,  wordt  reeds  in  vredestijd  eene  zoo¬ 
danige  hoeveelheid  genees-  en  verbandmiddelen  ,  instrumenten  ,  huis¬ 
houdelijke  behoeften  ,  tenten  ,  dekens ,  enz.  opgelegd  als  noodig  is 
om  ,  bij  mobilisatie  van  het  Leger ,  onmiddellijk  te  kunnen  voorzien 
in  de  volledige  uitrusting  der  geneeskundige  afdeelingen  eener  divisie  (1). 

Voor  de  uitrusting  der  Reserveverbandplaatsafdeeling  wordt  het 
benoodigde  opgelegd  in  ’s  Rijks  Magazijn  van  geneesmiddelen  te 
’s  Gravenhage. 

16.  In  d  ie  magazijnen  worden  tevens  opgelegd  de  tasschen ,  sacoches  , 
verbandtasschen  ,  waterflesschen  en  armbanden  bestemd  voor  de  offi¬ 
cieren  van  gezondheid ,  de  hospitaalsoldaten  en  de  ziekendragers  ,  in 
tijd  van  oorlog  ingedeeld  bij  den  staf  en  de  geneeskundige  afdeeling 
der  betrokken  divisie  van  het  Veldleger ,  alsmede  in  de  liniën ,  stel¬ 
lingen  en  versterkte  plaatsen  in  het  betrokken  district  voor  den  Mili¬ 
tairen  Geneeskundigen  Dienst  Voor  het  hoofdkwartier  van  het  Veld¬ 
leger  en  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  geschiedt  de?e  oplegging 
in  ’s  Rijks  Magazijn  van  geneesmiddelen. 


(1)  De  voorraad  geneesmiddelen  kan  in  het  militair  hospitaal  van  het  garnizoen 
waar  het  magazijn  gevestigd  is,  worden  opgelegd,  om  daar,  voor  zooveel  noodig,  regel¬ 
matig  te  worden  verbruikt  en  aangevuld,  in  dier  voege,  dat  de  benoodigde  voorraad 
steeds  onmiddelli'k  beschikbaar  is. 
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17  De  armbanden  bedoeld  in  de  punten  10  en  16  dezer  g  worden 
door  de  zorg  van  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
vóór  de  oplegging  in  de  garnizoenen  en  magazijnen,  aan  de  binnenzijde 
van  een  stempel  voorzien  ,  waarvan  het  model  door  genoemden 
Inspecteur  wordt  bepaald  en  bekend  gemaakt. 

18.  De  pakzadels  blijven  bij  de  veld-eskadrons  huzaren  en  de  batte¬ 
rijen  rijdende  artillerie  in  bewaring. 

Tot  het  dragen  van  den  pakzadel  met  sacoches,  brancard,  enz. 
moet  bij  elk  dier  onderdeden  een  daartoe  geschikt  paard  worden  be¬ 
stemd 

§  88.  Verstrekking,  verantwoording  en  aanvulling. 

\  [)e  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht 

stelt  reeds  in  tijd  van  vrede  de  hoeveelheden  verband-  en  genees¬ 
middelen  en  instrumenten  vast,  voor  elk  der  magazijnen  voor  den 
Geneeskundigen  Dienst  in  ’s  Rijks  Magazijn  van  Geneesmiddelen  te 
’s  Gravenhage  op  te  leggen  en  benoodigd  om  in  de  eerste  aanvulling 
van  het  verbruikte  bij  het  Veldleger  en  in  de  versterkte  plaatsen  te 
voorzien,  (zie  punt  2  van  g  87  alsmede  punt  5  hierna  volgend).  Hij  doet 
voorts ,  zooveel  mogelijk ,  voorbereidende  maatregelen  treffen ,  om  de 
verzending  van  dien  voorraad  bij  mobilisatie  spoedig  en  zeker  te 
doen  geschieden. 

2  De  magazijnen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Amsterdam , 
Utrecht  en  Dordrecht,  staan  onder  onmiddellijk  toezicht,  respectievelijk 
van  den  dirigeerenden  officier  van  gezondheid  der  le  klasse  in  het 
le,  het  2e,  en  het  3e  district  voor  den  militairen  Geneeskundigen 
Dienst.  Deze  autoriteiten  zien  toe  dat  de  voertuigen  ,  tuigen  en  het 
verdere  materieel  behoorlijk  worden  onderhouden  en  dat  de  opgelegde 
voorraad  behoorlijk  wordt  bewaard.  Zij  doen  aan  den  Inspecteur  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  te  rechter  tijd  voorstellen  om  den  voorraad, 
voor  zooveel  noodig,  te  doen  verwisselen  of  bij  de  militaire  hospitalen 
te  doen  verbruiken. 

3.  In  tijd  van  vrede  worden  ter  beschikking  gesteld  van  ieder  der 
vermelde  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  1  e  klasse,  voor  het 
beheer,  het  onderhoud  en  de  verantwoording  van  het  materieel  en 
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den  voorraad  in  de  magazijnen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  op 
gelegd  : 

een  officier  van  gezondheid  van  het  garnizoen  waar  het  magazijn 
gevestigd  is  en  door  den  Minister  van  Oorlog,  op  voordracht  van  den 
Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  daartoe  aan  te  wijzen ; 
benevens  : 

een  sergeant  der  hospitaalsoldaten  en 

één  of  twee  hospitaalsoldaten. 

De  voertuigen  en  tuigen  worden  éénmaal  per  jaar  geinspecteerd  door 
een  officier ,  werkzaam  bij  de  Artillerie-  Stapel-  en  Constructie- 
magazijnen ,  door  den  directeur  dier  inrichting  daartoe  aan  te  wijzen. 
Van  den  uitslag  van  dat  onderzoek  wordt  rapport  uitgebracht  aan 
den  Minister  van  Oorlog. 

Genoemde  directeur  verschaft,  wijders,  op  aanvraag  van  den  Inspec¬ 
teur  van  den  Geneeskundigen  Dienst,  de  noodige  inlichtingen  omtrent 
hetgeen  voor  het  opleggen  en  onderhouden  van  de  voer-  en  paarden¬ 
tuigen  ,  moet  worden  verricht  en  in  acht  genomen. 

4.  De  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  le  klasse  bedoeld 
in  punt  2,  zenden  jaarlijks  vóór  den  15  Januari  en  vóór  den  15  Juli 
aan  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht , 
een  inventaris  van  het  materieel  in  het  onder  hun  toezicht  geplaatste 
magazijn  aanwezig,  met  opgave  van  den  toestand,  waarin  dat  ma¬ 
terieel  zich  bevindt. 

Op  den  lsten  van  elk  kwartaal  zenden  zij  aan  genoemden  Inspec¬ 
teur  een  voorstel  tot  herstelling  of  aanschaffing  van  het  geneeskundig 
materieel. 

Brand-  en  lichtstoffen,  schrijfbehoeften  en  andere  kleine  benoodigd- 
heden ,  enz.  worden  op  een ,  door  den  toegevoegden  officier  van 
gezondheid  afgegeven  en  door  den  dirigeerenden  officier  van  gezond¬ 
heid  voor  «  gezien  »  onderteekende  bon ,  verstrekt  door  de  administratie 
van  het  hospitaal  in  het  garnizoen,  waar  het  magazijn  gevestigd  is. 

5.  Nadat  bij  mobilisatie  het  in  de  magazijnen  voor  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  opgelegde  materieel,  aan  de  divisien  of  versterkte 
plaatsen  waarvoor  het  bestemd  is,  zal  zijn  afgegeven,  treden  de 
magazijnen  in  werking  als  depots  voor  genees-  en  verbandmiddelen 
voor  veld-  en  bezettingstroepen,  ten  einde  het  bij  die  troepen  ver¬ 
bruikte  materieel  voortdurend  te  kunnen  aanvullen. 
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6.  In  tijd  van  oorlog  worden  voor  den  dienst  in  ieder  dier  maga¬ 
zijnen  een  militaire  apotheker  of  een  apothekersbediende  ,  benevens 
het  verder  noodige  personeel  aangewezen. 

Ue  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht  stelt 
de  noodige  administratieve  voorschriften  vast,  omtrent  de  ontvangst, 
de  bewaring,  de  uitgifte  en  de  verantwoording  van  den  in  de  maga¬ 
zijnen  opgelegden  voorraad.  Die  voorraad  blijft  administratief  behooren 
tot  dien  van  ’s  Rijks  Magazijn  van  Geneesmiddelen  te  ’sGravenhage , 
waarvan  de  magazijnen  van  den  Geneeskundigen  Dienst  dus  als  het 
ware  onderdeden  moeten  vormen. 

7.  De  voorraad  genees-  en  verbandmiddelen,  instrumenten ,  enz.  bij 
het  Veldleger,  de  bezettingstroepen  en  in  de  vaste  of  tijdelijke  hospi¬ 
talen  wordt,  in  tijd  van  oorlog,  overeenkomstig  het  bepaalde  in 
punt  5  aangevuld,  in  den  regel  uit  een  der  magazijnen  voor  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst;  in  dringende  gevallen  echter  ook  uit  een  der 
garnizoensapotheken  of  rechtstreeks  uit  ’s  Rijks  Magazijn  van  genees¬ 
middelen  ,  naarmate  van  de  gelegenheid  om  op  de  snelste  wijze  in  de 
behoefte  te  voorzien.  (Zie  §  13  punt  10,  §  16  punt  16,  §  20  punt 
7 ,  g  27  punt  16,  g  56  punt  10). 

8  De  verzendingen  van  genees-  en  verbandmiddelen  uit  de  maga¬ 
zijnen  voor  den  Geneeskundigen  Dienst,  de  garnizoens-apotheken  en 
c.  q.  uit  ’s  Rijks  Magazijn  van  Geneesmiddelen,  naar  het  Veldleger, 
de  bezettingstroepen  of  de  vaste  en  tijdelijke  hospitalen ,  geschiedt  in 
tijd  van  oorlog  op  bewijzen  in  duplo. 

De  geneeskundige  autoriteit,  aan  wie  de  verzending  geschiedt,  is 
verplicht  onmiddellijk  na  de  ontvangst  der  goederen  één  dier  be¬ 
wijzen  afgeteekend  aan  den  afzender  terug  te  zenden. 

De  verzonden  artikelen  worden  bij  de  magazijnen  en  in  de  garni¬ 
zoens-apotheken  in  uitgaaf  gesteld  en  verantwoord  als :  «  uitgegeven 
ten  behoeve  van  de  behandeling  van  zieken  en  gewonden  bij  het 
\eldleger,  in  de  versterkte  plaatsen,  in  het  vaste  of  tijdelijk  hospitaal 
te . enz.  » 

9.  Het  materieel,  bedoeld  sub  b.  in  punt  5  van  g  87,  wordt  opgenomen 
in  Hoofdstuk  XVI  A  van  de  inventarissen  der  artillerie-magazijnen. 

\  ooi  het  onderhoud  dier  voorwerpen  worden  door  de  magazijn¬ 
meesters  bevelen  gevraagd  aan  den  dirigeerenden  officier  van  gezondheid 
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der  Ie  klasse  in  het  district  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  waarin 
de  betrokken  versterkte  plaats  gelegen  is. 

10.  De  chefs  der  veld-  en  tijdelijke  hospitalen  en  der  verband- 
plaatsen  regelen  de  wijze  van  uitgifte  der  medicijnen ,  enz.  In  de 
veld-  en  tijdelijke  hospitalen  en  in  de  vaste  ziekeninrichtingen  worden 
te  dien  aanzien  de  voor  vredestijd  bestaande  bepalingen  gevolgd , 
voor  zooveel  de  omstandigheden  het  toelaten. 

Wordt  eene  tijdelijke  ziekeninrichting  opgeheven  dan  worden  de  aan- 
wezige  geneesmiddelen ,  verbanden  ,  instrumenten ,  enz.  opgezonden 
naar  het  meest  nabijgelegen  magazijn  voor  den  Geneeskundigen  Dienst. 
Ditzelfde  heeft  plaats  bij  terugkeer  in  de  garnizoenen  na  den  oorlog. 
In  beide  gevallen  worden  de  teruggezonden  hoeveelheden ,  voor  zoover 
zij  nog  bruikbaar  zijn  ,  als  «terug  ontvangen  uit  de  militaire  zieken¬ 
inrichtingen  van  het  Veldleger  of  uit  de  versterkte  plaatsen»,  verantwoord. 

11.  De  tasschen  en  sacoches  voor  officieren  van  gezondheid ,  als¬ 
mede  de  tasschen ,  sacoches  en  waterflesschen  voor  paardenartsen , 
worden  reeds  in  tijd  van  vrede  tegen  ontvangbewijs  aan  de  bij  de 
korpsen  ingedeelde  officieren  van  gezondheid  en  paardenartsen  —  voor 
zooveel  die  in  het  garnizoen  aanwezig  zijn  —  in  gebruik  gegeven  en 
door  dezen  bij  diensten  ,  oefeningen  ,  enz.  waarbij  zij  den  troep  ver¬ 
gezellen  ,  medegenomen.  Bij  het  verlaten  van  het  garnizoen  of  van 
den  dienst  worden  de  genoemde  voorwerpen  door  hen  ingeleverd. 

De  officieren  van  gezondheid  en  paardenartsen  zijn  gehouden  voor 
den  behoorlijken  toestand  van  de  aan  hen  afgegeven  voorwerpen  ,  te 
zorgen.  Indien  daaraan  gebreken  ontstaan,  of  aanvulling  van  medi¬ 
cijnen  of  verband  moet  plaats  hebben,  wenden  zij  zich  tot  den  chef 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  hun  garnizoen. 

1 2.  De  tasschen,  waterflesschen  en  armbanden  voor  hospitaalsoldaten, 
alsmede  de  armbanden  voor  ziekendragers,  worden  bij  mobilisatie , 
alsmede  bij  groote  manoeuvres,  bij  oefeningen  in  ’t  vuur,  bij  marschen  , 
bij  vertrek  naar  kampen  of  kantonnementen  en  bij  andere  diensten , 
waarbij  zulks  noodig  geacht  wordt ,  uitgegeven  ,  tot  zoodanig  getal 
als  voor  de  bij  de  troepen  in  te  deelen  hospitaalsoldaten  en  zieken¬ 
dragers  wordt  vereischt. 

13.  De  tasch  voor  officieren  van  gezondheid  wordt  bij  diensten 
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te  voet  door  een  soldaat  of  wel  door  den  officier  van  gezondheid 
zei  ven  gedragen. 

Rij  diensten  te  paard  wordt  de  tasch  ,  zoowel  die  van  officieren 
van  gezondheid,  als  die  van  paardenartsen,  aan  den  zadel  bevestigd. 

li.  De  bevestiging  der  tasschen  aan  den  zadel  geschiedt  aan  de 
rechterachterzijde.  De  bij  de  bereden  korpsen  voor  officieren  van  ge¬ 
zondheid  aanwezige  zadels  ,  (zie  §  87  punt  9)  moeten  ,  door  de  zorg 
van  de  commandeerende  officieren,  van  drie  lussen  tot  bevestiging  der 
tasschen  worden  voorzien. 

Wanneer  officieren  van  gezondheid  ,  bij  groote  manoeuvres  ,  enz., 
troepenpaarden  ,  voorzien  van  een  model -harnachement  moeten  berijden  , 
worden  aan  de  noodige  modelzadels,  lussen  tot  bevestiging  der  tasschen 
aangebracht.  Deze  lussen  kunnen  ,  ook  nadat  de  zadel  niet  meer  bij  den 
officier  van  gezondheid  in  gebruik  is ,  daaraan  behouden  blijven. 

Van  de  aldus  ingerichte  modelzadels  wordt  bij  het  korps,  met  het 
oog  op  eventueel  daarvan  later  te  maken  gebruik,  aanteekening  gehouden. 

15.  Indien  bij  oefeningen  of  manoeuvres,  kantonnementen  worden  be¬ 
trokken,  belmoren  de  pakpaarden  en  geleiders,  de  hospitaalsoldaten 
en  de  ziekendragers,  zooveel  mogelijk,  in  de  nabijheid  van  de  betrokken 
officieren  van  gezondheid  te  worden  ingekwartierd.  De  ziekenkarren 
worden  mede ,  zooveel  mogelijk ,  nabij  het  kwartier  van  den  officier 
van  gezondheid  geplaatst.  (Zie  §  32  punt  4). 

16.  Indien,  bij  vertrek  der  troepen  uit  een  garnizoen  bij  mobilisatie 
of  wel  bij  oefeningen,  manoeuvres,  enz.,  de  daarbij  in  te  deelen  zieken¬ 
karren  bij  de  troepen  aanwezig  zijn,  worden  de  kisten  met  medicijnen 
en  verband,  in  die  karren  medegenomen.  Zijn  die  karren  niet  aanwezig, 
dan  worden  deze  kisten  op  eene  andere  wijze  ,  desgevorderd  op  ge- 
requireerde  voertuigen  medegenomen. 


ACHTSTE  AFDEELING 


Veterinaire  dienst. 


EERSTE  HOOFDSTEK. 


$  89.  Personeel  en  Materieel. 

Voor  de  indeeling  van  het  personeel  en  het  materieel  van  den  veteri- 
nairen  dienst  bij  het  Veldleger  en  de  voorziening  in  dezen  dienst 
bij  de  bezettingstroepen ,  wordt  verwezen  naar  het  Eerste  Hoofdstak 
der  Tweede  Afdeeling  en  het  Eerste  Hoofdstuk  der  Derde  Afdeeling. 


TWEEDE  HOOFDSTUK. 

BIJZONDERE  BEPALINGEN  OMTRENT  DEN  WERKKRING  EN  DE  DIENST- 
VERHOUDING  VAN  HET  PERSONEEL  ;  BESTEMMING  VAN  HET 
MATERIEEL. 


§  90,  Hoofdkwartier  van  het  Veldleger. 

i.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  waakt  voor 
de  behoorlijke  verpleging  der  paarden  tot  het  Veldleger  Itehoorende , 
alsmede  voor  de  goede  behandeling  der  zieke  paarden. 

Hij  dient  den  Bevelhebber  van  raad  nopens  de  maatregelen  welke , 
in  het  belang  van  den  gezondheidstoestand  en  van  de  verpleging 
der  paarden,  zijn  toe  te  passen. 
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De  paardenartsen  staan  ,  voor  de  wetenschappelijke  uitoefening  van 
hun  vak,  onder  zijn  algemeen  toezicht.  De  bevelen  welke  door  hem 
met  betrekking  tot  den  veterinairen  dienst  worden  gegeven  ,  worden 
door  tusschenkomst  van  de  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij 
de  divisiën  en  zelfstandige  brigades ,  gericht  tot  de  eerstaanwezende 
paardenartsen  ;  bij  zelfstandig  optredende  detachementen  rechtstreeks 
tot  de  eerstaanwezende  paardenartsen. 

2.  De  paardenarts  der  Ie  klasse,  aan  den  Chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  te  Velde  toegevoegd ,  staat  dien  chef  in  zijne  dienst¬ 
verrichtingen  terzijde  en  zulks  zoowel  bij  de  bureelwerkzaamheden 
als  voor  het  inwinnen  van  berichten,  het  doen  van  onderzoekingen,  enz. 

Hij  is  belast  met  den  veterinairen  dienst  bij  het  hoofdkwartier  en 
met  de  behandeling  der  daarbij  aanwezige  zieke  paarden. 

Aan  hem  is  voorts  meer  bepaald  opgedragen  het  verzamelen  van 
statistische  opgaven  ,  betreffende  den  gezondheidstoestand  der  paarden 
van  het  Veldleger  ,  de  onder  die  paarden  voorkomende  ziekten ,  den 
aard  en  het  verloop  dier  ziekten  ,  enz. 

§  91.  Divisiestaven  en  korpsen. 

1.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  waakt 
voor  de  behoorlijke  verpleging  der  paarden  van  de  troepen  der 
divisie  en  voor  de  goede  behandeling  der  zieke  paarden.  Hij  doet 
aan  den  divisiecommandant  voorstellen  nopens  de  door  hem  nuttig 
of  noodig  geachte  maatregelen  in  het  belang  van  den  gezondheids¬ 
toestand  en  van  de  verpleging  der  paarden. 

De  paardenartsen  staan  ,  voor  de  wetenschappelijke  uitoefening 
van  hun  vak  ,  onder  zijn  bijzonder  toezicht  en  zijn  aan  hem  omtrent 
alles  wat  op  hunnen  dienst  betrekking  heeft  verantwoordelijk.  De 
eerstaanwezende  paardenartsen  voeren  rechtstreeks  briefwisseling  met 
hem  over  onderwerpen  den  veterinairen  dienst  betreffende  en  ont¬ 
vangen  ,  mede  rechtstreeks,  de  bevelen  welke  door  hem  met  betrekking 
tot  dezen  dienst  worden  gegeven. 

Overigens  staan  de  paardenartsen,  wat  hun  gedrag  en  dienstver¬ 
richtingen  betreft,  onder  het  onmiddellijk  bevel  van  de  commandeerende 
officieren  der  korpsen  waarbij  zij  geplaatst  zijn. 

d.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  beslist 
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op  de  a&nvragen  om  binnenlandsch  verlof  voor  de  paardenartsen,  voor 
den  tijd  van  hoogstens  4  dagen  ,  waartoe  de  aanvragen  hem  ,  in¬ 
gevolge  punt  5  van  §  92  door  de  commandeerende  officieren  worden 
toegezonden.  Hierbij  gekit  het  bepaalde  bij  punt  15  van  §  16  (2e 
zinsnede.) 

De  aanvragen  om  verlof  voor  langer  dan  4  dagen  ,  alsmede  voor¬ 
stellen  om  te  voorzien  in  opengevallen  of  tijdelijk  onvervulde  plaatsen 
van  paardenartsen,  (zie  §  92  punt  5)  worden  door  hem,  voorzien  van 
zijn  advies,  door  tusschenkomst  van  den  divisiecommandant gezonden 
aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  (zie  §  13 
punt  8  en  9.) 

4.  De  paardenarts  der  2e  klasse,  toegevoegd  aan  den  chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie,  vervult  bij  den  divisiestaf 
denzelfden  werkkring  als  in  punt  2  van  §  90  voor  den  paardenarts 
der  Ie  klasse,  ten  opzichte  van  den  dienst  bij  het  hoofdkwartier,  is 
voorgeschreven. 

§  92.  De  eerstaanwezende  paardenartsen. 

1.  Bij  elk  der  korpsen  cavalerie  en  bereden  artillerie,  alsmede  bij 
elk  detachement  van  die  korpsen,  treedt  de  hoogst  of  oudst  in  rang 
zijnde  der  daarbij  ingedeelde  paardenartsen  op  als  chef  van  den 
veterinairen  dienst.  Hij  voert  als  zoodanig  den  titel  van  Eerstaanwezend 
Paardenarts. 

2.  De  eerstaanwezende  paardenarts  regelt,  in  overeenstemming 
met  de  bevelen  van  den  commandeerenden  officier,  de  dienstverrich¬ 
tingen  van  de  overige  paardenartsen  bij  het  korps  of  detachement. 
Hij  houdt  toezicht  op  de  uitoefening  van  den  veterinairen  dienst, 
waakt  voor  de  behoorlijke  verpleging  der  paarden  en  draagt  zorg 
voor  de  goede  behandeling  der  zieke  paarden. 

Hij  doet  aan  den  commandeerenden  officier  voorstellen  nopens  de 
de  door  hem  noodig  of  nuttig  geachte  maatregelen,  in  het  belang 
van  den  gezondheidstoestand  en  van  de  verpleging  der  paarden. 

3.  Bij  het  uitbreken  van  eene  besmettelijke  ziekte  onder  de  paarden 
doet  hij  —  mede  in  verband  met  de  ter  zake  bestaande  wettelijke 
bepalingen  —  ten  spoedigste  aan  den  commandeerenden  officier  voor- 
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stellen  tot  het  nemen  van  maatregelen  om  die  ziekte  krachtdadig  te 
bestrijden  en  eene  uitbreiding  daarvan  tegen  te  gaan. 

Voor  zoover  hij  daartoe  bevoegd  is ,  worden  dergelijke  maatregelen 
door  hem  onverwijld  zelfstandig  toegepast.  Hij  waakt  inzonderheid 
voor  eene  doeltreffende  ontsmetting  en  overtuigt  zich  dat  die  steeds 
plaats  heeft  waar  zij  nuttig  of  noodig  is  te  achten. 

Van  het  ontstaan  van  eene  besmettelijke  ziekte  en  van  de  in 
verband  daarmede  gedane  voorstellen  en  getroffen  maatregelen ,  zendt 
hij  ten  spoedigste  rechtstreeks  rapport  aan  den  chef  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst  bij  de  divisie  of  zelfstandige  brigade;  of  wel  — 
indien  een  detachement  afzonderlijk  optreedt  —  aan  den  Chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

4.  Hij  waakt  voor  de  stipte  naleving  der  voorschriften  en  bepalingen 
betreffende  den  veterinairen  dienst;  hij  gaat  de  wijze  na  waarop  de 
overige  paardenartsen  bij  het  korps  of  detachement  zich  van  hunne 
verplichtingen  kwijten ;  signaleert  hen  die  bijzonder  uitmunten  en  hen 
die  aanleiding  tot  ontevredenheid  geven  aan  de  betrokken  militair- 
geneeskundige  autoriteit  en  aan  den  commandeerenden  officier  en 
doet  te  hunnen  aanzien,  zoo  noodig,  voorstellen  in  het  belang  van 
den  dienst. 

5.  Hij  dient  den  commandeerenden  officier  van  raad  omtrent  de 
aanvragen  om  verlof  van  de  paardenartsen,  en  doet  aan  dien  officier 
opgaaf  van  de  plaatsen,  die  onder  bedoeld  personeel  open  vallen  of 
tijdelijk  onvervuld  zijn. 

Aanvragen  als  in  dit  punt  bedoeld ,  worden  door  den  commandee¬ 
renden  officier  voorzien  van  zijn  advies  ,  en ,  evenals  voorstellen  om 
te  voorzien  in  de  opengevallen  of  tijdelijk  onvervulde  plaatsen  ,  inge¬ 
zonden  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie 
of  zelfstandige  brigade,  of,  indien  een  detachement  afzonderlijk 
optreedt,  rechtstreeks  aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
te  Velde. 

6.  De  eerstaanwezende  paardenarts  zendt,  zoo  noodig  dagelijks, 
aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie  of  zelf¬ 
standige  brigade,  eene  aanvraag  om  verstrekking  of  aanvulling  van 
materieel,  instrumenten,  geneesmiddelen,  enz.  voor  de  behandeling 
en  verpleging  van  zieke  paarden.  (Zie  §  16,  punt  16). 
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Bij  afzonderlijk  optredende  detachementen  zendt  de  eerstaanwezende 
paardenarts  de  vorenbedoelde  aanvragen  aan  den  eerstaanwezend- 
officier  van  gezondheid ,  die  ze  begrijpt  in  de  aanvragen  door  hem  — 
overeenkomstig  het  bepaalde  bij  punt  7  van  g  20  —  in  te  zenden. 

Hij  overtuigt  zich  dat  het  materieel  behoorlijk  wor^t  gebruikt  en 
onderhouden. 

7.  De  eerstaanwezende  paardenarts  zendt  dagelijks,  aan  den  chef 
van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisie  of  zelfstandige  brigade , 
op  het  door  dezen  te  bepalen  tijdstip : 

a.  een  beknopt  verslag  nopens  den  algemeenen  gezondheidstoestand 
der  paarden ; 

b.  een  opgaaf  van  het  getal  zieke  en  gewonde  paarden ,  met  ver¬ 
melding  van  de  aantallen  dezer  paarden ,  die  in  de  laatst  verloopen 
24  uur  zijn: 

hersteld ; 

gestorven  of  afgemaakt; 

achtergelaten  in  militaire  ziekenstallen  of  bij  particulieren ; 

bij  gekomen. 

De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  stelt  uit  de  vermelde  ge¬ 
gevens  een  algemeen  verslag,  als  bedoeld  sub  a  en  eene  algemeene 
opgaaf,  als  bedoeld  sub  b ,  te  zamen  en  zendt  die  bescheiden  aan  den 
commandant  der  divisie  of  zelfstandige  brigade,  die  ze  voor  ^gezien» 
onderteekent  en  ze  daarna  doet  toekomen  aan  den  Chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

Bijzondere  voorvallen  ten  aanzien  van  den  veterinairen  dienst  en 
belangrijke  bijzonderheden  nopens  dezen  dienst,  worden  op  gelijke 
wijze  dagelijks,  zoo  noodig  onverwijld,  gerapporteerd. 

Bij  afzonderlijk  optredende  detachementen  zendt  de  eerstaanwezende 
paardenarts  het  verslag  en  de  opgaaf  in  dit  punt  bedoeld ,  rechtstreeks 
aan  den  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde. 

8.  De  eerstaanwezende  paardenarts  bij  een  korps  of  detachement , 
verzamelt,  overeenkomstig  de  voorschriften  van  den  Chef  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  te  Velde,  gegevens  tot  het  samenstellen  van 
eene  wetenschappelijke  statistiek  betreffende  den  veterinairen  dienst- 

9.  De  eerstaanwezende  paardenarts  houdt  de  volgende  boeken  aan: 

a.  eene  verzameling  van  het  voorhanden  materieel  voor  den 
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veterinairen  dienst,  tevens  dienende  tot  het  boeken  van  de 
aanvragen  en  verstrekkingen  en  van  de  rechtstreeksche  voor¬ 
zieningen  in  dat  materieel; 

b.  een  dagboek  van  de  verrichtingen  van  den  veterinairen  dienst, 
houdende  beknopte  omschrijving  van  de  ter  zake  ontvangen 
bevelen,  de  uitvoering  dier  bevelen,  de  zelfstandig  genomen 
maatregelen ,  enz. 

g  93.  Materieel  voor  den  veterinairen  dienst. 

De  paardenartsen  beschikken  over  den  voorraad ,  voorhanden  in  de 
sacocbes  en  tasschen,  waarvan  zij  voorzien  zijn,  voor  de  behandeling 
en  verpleging  der  zieke  paarden. 

Zij  dragen  de  noodige  zorg  voor  dit  materieel  en  doen  dagelijks 
aan  den  eerstaanwezenden  paardenarts  opgaaf  van  benoodigdheden 
tot  aanvulling  van  den  inhoud  dier  voorwerpen. 


111e  HOOFDSTUK. 

Kegelen  voor  de  uitoefening  van  den  veterinairen  dienst. 


§  94.  Bij  mobilisatie. 

Zoodra  het  bevel  tot  mobilisatie  gegeven  is,  doen  de  eerstaan¬ 
wezende  paardenartsen  aan  de  commandeerende  officieren  der  korpsen 
de  noodige  voorstellen  ,  om  de  paarden ,  die  tijdelijk  ongeschikt  zijn 
voor  den  dienst  te  velde,  in  het  garnizoen  achter  te  laten  of  naar 
het  depot  te  zenden 

De  commandeerende  officieren  stellen  daarop  naar  omstandigheden 
orde,  en  nemen  de  noodige  maatregelen  voor  de  behoorlijke  ver¬ 
zorging  en  de  geneeskundige  verpleging  van  de  achter  te  laten  paarden. 

§  95.  In  het  kantonnement. 

1  Wordt  een  bereden  korps  gekantonneerd  en  moeten  de  paarden 
in  particuliere  stallen  of  gebouwen  worden  ondergebracht,  dan  zal 
de  eerstaanwezende  paardenarts,  wanneer  de  omstandigheden  zulks 
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niet  beletten,  vóór  of  bij  aankomst  in  het  kantonnement,  onderzoeken 
of  aldaar  besmettelijke  ziekten  onder  de  paarden  voorkomen. 

Doen  zich  sporadische  gevallen  eener  besmettelijke  ziekte  voor ,  dan 
mogen  de  paarden  niet  ondergebracht  worden  in  of  in  de  onmiddellijke 
nabijheid  van  een  stal,  waarin  een  dier  aan  de  ziekte  lijdende,  of 
daarvan  verdacht,  verblijf  houdt  of  gestaan  heeft. 

Bij  het  meer  algemeen  heerschen  van  eene  besmettelijke  ziekte , 
moet  het  onderbrengen  der  paarden  in  de  stallen  vermeden  worden. 

2.  Wordt  het  kantonnement  voor  eenige  achtereenvolgende  dagen 
betrokken,  dan  moet  eene  geschikte  localiteit  worden  ingericht  tot 
opneming  en  behandeling  van  zieke  paarden ,  die  in  de  gewone  stallen 
niet  behandeld  kunnen  worden. 

Bij  voorkeur  kiest  men  daarvoor,  bij  gemis  van  gewone  stallen, 
schuren  of  andere  luchtige  gebouwen,  niet  te  ver  van  de  kom  der 
gemeente  verwijderd. 

3.  Des  morgens,  op  een  door  den  commandeerenden  officier  te 
bepalen  uur  en  plaats,  ontvangen  de  paardenartsen  van  de  compagnies-, 
eskadrons-,  batterij-  of  detachementscommandanten ,  eene  schriftelijke 
opgave  van  de  paarden,  welke  verschijnselen  van  ziekte  vertoonen. 
In  deze  opgave  moeten  de  stallen  of  gebouwen  vermeld  worden 
waarin  zich  paarden  bevinden ,  die  niet  naar  de  plaats  van  het 
onderzoek  kunnen  worden  overgebracht. 

De  paardenarts,  die  de  zieke  paarden  onderzoekt,  beslist  of  deze 
in  de  gewone  stallen  of  wel  in  den  tot  ziekenstal  ingerichten  stal 
behandeld  moeten  worden. 

Bij  deze  beslissing  moet  als  regel  worden  aangenomen,  dat  alleen 
lichte  zieken,  die  binnen  eenige  dagen  hersteld  kunnen  zijn,  in  de 
gewone  stallen  behandeld  worden,  terwijl  ernstige  zieken  naar  den 
ziekenstal,  of,  wanneer  zij  vervoerd  kunnen  worden,  naar  het  depot 
van  het  korps  overgebracht  moeten  worden 

4.  Zieke  paarden,  die  den  troep  niet  kunnen  volgen,  blijven  bij 
vertrek  in  het  kantonnement  achter.  Daarbij  wordt  aan  den  bur¬ 
gemeester  der  gemeente  verzocht  ze  ter  verzorging  te  willen  overnemen. 
Aan  den  burgemeester  wordt  een  staat,  ingericht  volgens  model 
N°.  51  uitgereikt  en  hem  een  bewijs  van  ontvangst  der  zieke  paarden, 
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in-ericht  volgens  model  N»  52,  ter  onderteekening  aangeboden.  Dit 
bewijs  wordt  bij  de  compagnie,  het  eskadron,  de  batterij  of  het 
detachement  bewaard,  terwijl  het  voor  officierspaarden  aan  den 
eigenaar  wordt  ter  hand  gesteld. 

De  commandeerende  officieren  geven  de  noodige  bevelen  omtrent 
het  al  of  niet  bij  de  paarden  achterlaten  van  het  harnachement. 

De  kosten  ,  vallende  op  de  door  den  burgemeester  overgenomen 
verzorging  van  achtergelaten  paarden,  kunnen  door  hem  per  drie 
maanden,  door  middel  van  eene  declaratie  in  duplo,  worden  opge¬ 
geven  aan  het  Departement  van  Oorlog,  dat  voor  de  terugbetaling 
zal  zorg  dragen. 

De  paarden  die  hersteld  zijn,  worden  c.  q.  door  de  zorg  van  den 
burgemeester  naar  het  depot  van  het  korps  vervoerd  en  aan  den 
commandant  van  dit  depot  overgegeven. 

Bijaldien  een  der  achtergelaten  paarden  sterft  of  afgemaakt  moet 
worden,  wordt  deswege  een  proces- verbaal  opgemaakt,  dat  aan  den 
commandant  van  het  depot  van  het  korps  waartoe  het  paard  behoort, 
wordt  toegezonden. 

§  96.  In  bivaks  en  in  kampen. 

Wanneer  de  troepen  bivakkeeren  of  kampeeren ,  worden  de  zieke 
paarden,  zoo  zulks  mogelijk  is,  in  nabij  gelegen  stallen  of  schuren 
geplaatst. 

Overigens  gelden  ten  deze  de  bepalingen  hiervoren  voor  de  kan- 
tonnementen  vastgesteld. 


§  97.  Bjj  marscken. 

1.  De  eerstaanwezende  paardenarts  marcheert  in  den  regel  met 
den  troep,  terwijl,  zoo  noodig,  een  paardenarts  der  2e  of  3e  klasse 
blijft  bij  de  zieke  paarden,  die  den  troep  nog  kunnen  volgen. 

2.  Wanneer  een  paard  gedurende  den  marsch ,  wegens  ziekte  of  om 
andere  redenen,  den  troep  niet  kan  volgen,  wordt  het  zoo  mogelijk, 
aan  den  burgemeester  der  naastbij  gelegen  gemeente ,  ter  verzorging 
of  ter  overbrenging  naar  het  depot  van  het  korps  overgegeven. 

Hierbij  moet  overigens  worden  nagekomen  het  voorgeschrevene  in 
punt  4  van  g  95. 
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§  98.  In  en  na  het  gevecht. 

1.  Gedurende  het  gevecht  blijven  de  gekwetste  paarden,  die  nog 
voor  den  dienst  geschikt  zijn,  na  verbonden  te  zijn,  bij  het  onderdeel 
waartoe  zij  behooren.  De  paardenarts,  toegevoegd  aan  den  chef  van 
den  Geneeskundigen  Dienst  eener  divisie ,  zoekt  bij  het  begin  van 
een  gevecht  gelegenheid  tot  het  inrichten  van  een  ziekenstal ,  onge¬ 
veer  achter  het  midden  der  gevechtslinie.  Hiertoe  wordt  zooveel 
mogelijk  een  goed  ingerichte  stal  of  schuur,  buiten  bereik  van  het 
vijandelijk  vuur  gelegen,  gekozen. 

Bevelen  tot  het  inrichten  van  den  ziekenstal  worden  op  voorstel 
van  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie,  door  den 
divisiecommandant  gegeven,  terwijl  de  korpsen  met  de  plaats,  waar 
deze  gevestigd  is,  bekend  gemaakt  moeten  worden. 

In  dezen  ziekenstal  worden  —  op  aanwijzing  van  de  paarden¬ 
artsen  —  in  den  regel  eerst  na  afloop  van  het  gevecht,  alleen 
zoodanige  paarden  opgenomen,  die  door  vermoeienis,  verwonding  of 
lichte  ziekte ,  lijdelijk  buiten  dienst  moeten  worden  gesteld ,  doch 
waarvan  het  te  voorzien  is,  dat  zij  spoedig  weder  geschikt  voor 
den  dienst  zullen  zijn. 

Het  overbrengen  van  de  paarden  geschiedt  door  geleiders  aan  de 
hand.  Aan  deze  personen  wordt  een  bewijs  voor  ontvangst  gegeven , 
ingericht  volgens  model  N°.  52. 

Een  der  paardenartsen  van  de  divisie,  wien  het  noodige  personeel 
—  waarvoor  ook  burgers  in  dienst  genomen  kunnen  worden  — 
wordt  toegevoegd,  wordt  belast  met  den  dienst  in  den  ziekenstal. 

Hij  doet  c.  q.  de  noodige  aanschaffing  van  fourages  en  verdere 
behoeften.  De  intendant  der  divisie  wijst  een  korps  aan ,  dat  hem 
daartoe  een  voorschot  verstrekt.  Van  de  ontvangen  en  uitgegeven 
gelden  wordt  eens  per  3  maanden  eene  verantwoording  gezonden  aan 
den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht. 

Herstelde  paarden  worden  naar  het  depot  van  het  korps,  waarvan 
zij  afkomstig  zijn,  teruggezonden  Zoodra  het  aantal  paarden  in  den 
ziekenstal  zoodanig  verminderd  is  dat  het  toezicht  van  den  paarden¬ 
arts  niet  meer  noodig  is,  keert  deze  onverwijld  naar  zijn  korps  terug. 
Enkele  overgebleven  zieke  paarden  worden  alsdan ,  zoo  mogelijk ,  ter 
verzorging  aan  den  burgemeester  overgegeven.  Hierbij  geldt  het  be¬ 
paalde  bij  punt  4  van  j}  95. 
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Van  het  opheffen  van  een  ziekenstal  moet  worden  kennis  gegeven 
aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  divisie. 


2.  Paarden,  die  in  het  gevecht  belangrijke  verwondingen  hebben 
bekomen,  of  die  ongeschikt  zijn  voor  verdere  diensten,  worden  op 
last  van  den  hoogst  in  rang  zijnden  officier  van  het  korps,  op  de 
plaats  aanwezig,  afgemaakt. 

In  twijfelachtige  gevallen  wordt  de  last  tot  afmaken  niet  gegeven, 
dan  nadat  een  paardenarts  verklaard  heeft  dat  daartoe  noodzakelijk¬ 
heid  bestaat. 

Van  het  afmaken  wordt  een  proces-verbaal  opgemaakt  volgens  Model 
N°.  53,  dat  c.  q.  door  den  paardenarts  mede  onderteekend  moet  worden. 

3.  Paarden,  op  den  vijand  veroverd  ,  die  bij  de  korpsen  zijn  ingedeeld, 
moeten  ,  zoodra  mogelijk*  aan  een  nauwkeurig  onderzoek  worden  onder¬ 
worpen,  om  de  zekerheid  te  verkrijgen  of  zij  al  dan  niet  aan  eene 
besmettelijke  ziekte  lijdende  zijn. 


NEGENDE  AFDEELING. 


Mobilisatie  van  den  Geneeskundigen  Dienst.  (i) 


§  99.  Algemeene  bepalingen. 

1.  De  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht 
zal,  met  inachtneming  der  navolgende  bepalingen ,  in  tijd  van  vrede 
het  noodige  voorbereiden  opdat,  hij  het  op  voet  van  oorlog  brengen 
van  het  leger,  onmiddellijk  kan  worden  overgegaan: 

a.  tot  het  vervullen  van  de  dienstbetrekkingen  van  den  geneeskundigen 
dienst  bij  de  staven  ,  korpsen  en  geneeskundige  afdeelingen  van  het 
Veldleger ,  voorts  in  de  liniën  en  stellingen,  groepen,  vestingen  en  lorten, 
waarvoor  in  tijd  van  vrede  geen  personeel  is  ingedeeld,  alsmede  voor 
den  dienst  der  evacuatie  en  ziekenverspreiding; 

1).  tot  het  indeelen  van  personeel  voor  den  geneeskundigen  dienst 
bij  de  eventueel  op  te  richten  depots  bij  de  korpsen,  alwaar  deze 
niet  volgens  de  vredesformatie  bestaan; 

c.  tot  het  indeelen  van  de  tot  tijdelijke  officieren  van  gezondheid 
te  benoemen  reserve-officieren  van  gezondheid  en  van  de  tot  tijdelijke 
apothekers  te  benoemen  reserve-apothekers.  (2) 

'2.  Hij  treedt,  bij  de  in  het  vorig  punt  bedoelde  voorbereiding,  voor 
zooveel  noodig  in  overleg  met  de  inspecteurs  der  wapens  en  de  chefs 
der  dienstvakken  en  doet  voorts  de  noodige  voorstellen  aan  den 


(1)  In  deze  Afdeeling  zijn  ook  opgenomen  eenige  bepalingen  betreffende  de 
mobilisatie  van  den  geneesknndigen  dienst ,  welke  bereids  in  andere  voorschriften 
zijn  vervat;  overigens  wordt  naar  die  voorschriften  verwezen. 

(2)  Zoolang  bij  het  militair  hospitaal  te  ■  Amsterdam  nog  studenten  voor  den 
Militairen  Geneeskundigen  Dienst  aanwezig  zijn,  moet  ook  voor  hen  eene  bestem¬ 
ming  in  oorlogstijd  worden  aangewezen. 


Minister  nu  Oorlog  omtrent  de  bestemming  aan  officieren  en  minderen 
te  geven  ,  alsmede  omtrent  de  indeeling  van  het  personeel  bij  de 
eventueel  op  te  richten  depots. 

3  Hij  doet,  in  verband  met  hem  daartoe  door  den  Chef  van  den 
Generalen  Staf  te  verstrekken  gegevens ,  aan  den  Minister  van 
Oorlog  voorstellen,  omtrent  het  ontruimen  van  hospitalen  bij  ver¬ 
schillende  onderstelde  oorlogstoestanden  en  omtrent  de  bestemming 
daarbij  aan  het  personeel  en  materieel  dier  inrichtingen  te  geven. 

A  Als  luitenants  bij  de  verbandplaatsafdeelingen  van  het  Veldleger  in 
te  deelen ,  zijn  in  de  eerste  plaats  bestemd,  de  commandanten  der  compag¬ 
nieën  hospitaalsoldaten  en  verder  zeven  officieren  der  infanterie  ,  daartoe 
reeds  in  vredestijd  door  den  Inspecteur  der  Infanterie,  in  overleg  met  den 
Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht  aan  te  wijzen- 

Voor  de  onderofficieren-administrateurs  en  de  schrijvers  bij  die  ver¬ 
bandplaatsafdeelingen,  kan  resp.  worden  beschikt  over  de  sergeanten¬ 
majoor  en  de  fouriers  der  hospitaakonipagnieën  en  verder  over  per¬ 
soneel  van  op  te  heffen  hospitalen.  Kan  op  deze  wijze  het  benoo- 
digde  getal  niet  worden  verkregen,  dan  doet  de  Inspecteur  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht  aan  den  Minister  van  Oorlog 
voorstellen  om  daarin  op  andere  wijze  te  voorzien. 

De  officieren-administrateurs,  de  schrijvers,  de  magazijnmeesters  en 
de  koks  voor  de  veldhospitalen  worden  mede  zooveel  mogelijk  aan¬ 
gewezen  uit  het  voor  den  dienst  te  velde  geschikte  personeel  van 
de  eventueel  op  te  heften  militaire  hospitalen;  met  betrekking  tot 
het  ontbrekende  getal  geldt  het  bepaalde  in  het  slot  der  vorige  zinsnede. 

ö  Na  goedkeuring  door  den  Minister  van  Oorlog ,  van  de  voorstel¬ 
len,  in  de  punten  2,  3  en  A  bedoeld,  worden  de  betrokken  officieren 
door  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  met  de  be¬ 
stemming  die  hen,  bij  het  intreden  van  den  oorlogstoestand  ver¬ 
moedelijk  zal  worden  aangewezen,  in  kennis  gesteld. 

0.  Voor  zooveel  later  veranderingen  in  de  indeeling  van  officieren 
en  minderen  moeten  worden  gebracht,  wordt  daartoe  het  noodige 
verricht  op  dezelfde  wijze  als  voor  de  aanwijzing  is  voorgeschreven. 

De  desbetreffende  voordrachten  worden  tweemaal  ’sjaars,  op  de 
daartoe  bepaalde  tijdstippen,  aan  den  Minister  van  Oorlog  ter  goed¬ 
keuring  gezonden. 


7.  De  orders  en  andere  bescheiden  welke  vereischt  worden  om 
personeel  en  materieel,  bij  het  op  voet  van  oorlog  brengen  van  het 
leger,  te  bestemder  plaatse  te  doen  aankomen,  worden  door  de 
dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  le  klasse  in  de  districten 
voor  den  Geneeskundigen  Dienst,  zooveel  doenlijk  reeds  in  vredestijd 
gereedgemaakt  en  gehouden. 

8.  Jaarlijks  op  het  door  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  te  bepalen  tijdstip,  wordt  door  den  commandant  van  het 
Regiment  Grenadiers  en  Jagers  en  door  die  der  overige  regimenten 
infanterie  aan  genoemden  Inspecteur  eene  nominatieve  opgave  gedaan 
van  de  als  ziekendrager  geoefende  miliciens,  bij  de  verschillende  compa¬ 
gnieën  van  hun  korps  in  de  vijf  lichtingen  beschikbaar. 

De  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  deelt  deze  zieken¬ 
dragers  overeenkomstig  de  daaromtrent  bestaande  bepalingen  (zie  het 
Voorschrift,  Bijlage  No.  3)  in  bij  de  geneeskundige  afdeelingen  der 
divisiën,  de  verschillende  liniën  en  stellingen,  alsmede  bij  de  com¬ 
pagnieën  ,  en  geeft  aan  de  korpscommandanten  de  plaatsen  op , 
waarheen  bedoelde  miliciens  eventueel  moeten  worden  gedirigeerd. 
(Zie  g  100,  punt  2.) 

9.  De  commandanten  der  compagnieën  hospitaalsoldaten  ontvangen 
jaarlijks  op  het  door  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst 
der  Landmacht  te  bepalen  tijdstip,  van  dien  Inspecteur  eene  opgaaf 
betreffende  de  indeeling  van  het  personeel  hunner  compagnieën  bij 
de  korpsen,  de  verbandplaatsafdeeling  en  het  veldhospitaal  der  be¬ 
trokken  divisie,  alsmede  bij  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  en  in 
de  liniën  ,  stellingen ,  vestingen  en  forten. 

Zij  houden,  in  verband  met  die  opgaven,  steeds  de  noodige  stukken 
gereed,  ten  einde  bij  mobilisatie  dat  personeel  onmiddellijk  zijne  be¬ 
stemming  te  kunnen  doen  volgen.  (Zie  §  100  A  ,  punt  2., 

10.  De  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht 
gaat,  minstens  éénmaal  ’sjaars,  zorgvuldig  na,  of  de  dirigeerende 
officieren  van  gezondheid  der  le  klasse  in  de  districten  voor  den 
Militairen  Geneeskundigen  Dienst  en  de  commandanten  der  compa¬ 
gnieën  hospitaalsoldaten,  op  doelmatige  wijze  alle  maatregelen  genomen 
hebben  ,  welke  overeenkomstig  en  in  verband  met  de  gegeven  voor¬ 
schriften  vereischt  worden,  opdat : 
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a.  zooveel  mogelijk  ieder  officier  onderricht  zij  van  de  bestemming, 
die  hem  bij  mobilisatie  van  het  leger  wacht; 

b.  personeel  en  materieel ,  hetwelk  bij  die  mobilisatie  van  stand¬ 
plaats  moet  veranderen,  op  het  eerste  bevel  naar  de  nieuwe  bestem¬ 
ming  kunnen  worden  gezonden,  en 

c.  ook  in  andere  opzichten  medegewerkt  worde,  om  het  op  voet 
van  oorlog  brengen  van  het  leger  zoo  snel  en  geregeld  mogelijk  te 
doen  verloopen. 

II.  De  dag  waarop  het  Besluit  tot  buitengewone  oproeping  der 
militie,  ingevolge  artikel  184  der  Grondwet  door  den  Koning  genomen 
is,  wordt  als  eerste  mobilisatiedag  aangemerkt. 

Met  dien  dag  treden  tevens  in:  de  «tijden  van  oorlog, »  bedoeld  bij 
artikel  31  der  wet  van  14  September  1860  ( Staatsblad  n°.  138),  ge¬ 
wijzigd  bij  de  wet  van  29  Maart  18/7  ( Staatsblad  n°.  53). 

§  100.  Uitvoering. 

A.  Personeel. 

1  Zoodra  afkondiging  van  de  oproeping  der  militie  in  de  Staats¬ 
courant  heeft  plaats  gehad,  begeven  alle  tot  het  personeel  van  den 
Geneeskundigen  Dienst  behoorende ,  met  verlof  zijnde  officieren ,  onder¬ 
officieren  en  minderen  zich,  zonder  verdere  kennisgeving,  met  den 
meesten  spoed  naar  hun  korps  of  hunne  standplaats  terug. 

2.  De  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  der  Landmacht 
geeft  onmiddellijk  nadat  hij  van  den  Minister  van  Oorlog  de  noodige 
aanwijzingen  zal  hebben  ontvangen  omtrent  de  aanvankelijke  opstelling 
van  het  leger,  last  tot  het  dirigeeren  der  hospitaalsoldaten  en  zieken¬ 
dragers  naar  hunne  bestemmingen  (g  99,  punt  8  en  9). 

Daarbij  moet  de  regel  worden  gevolgd ,  dat  dit  personeel ,  voor 
zooveel  noodig  in  detachementen  vereenigd,  aanvankelijk  wordt 
gedirigeerd  op  de  hoofdkwartieren  der  divisiën ,  der  liniën  en  stellin¬ 
gen  en  op  de  aanvankelijke  standplaatsen  der  geneeskundige  afdeelingen. 
Voor  zooveel  het  bij  de  korpsen  moet  worden  ingedeeld ,  wordt  het 
uit  die  hoofdkwartieren  naar  de  standplaatsen  der  onderdeden  ge¬ 
zonden.  Het  doen  reizen  van  afzonderlijke  militairen  moet  dus  in 
het  algemeen  worden  vermeden. 
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3.  Zoodra  de  reserve  officieren  van  gezondheid  en  de  reserve^ 
militaire  apothekers ,  overeenkomstig  artikel  28  der  Wet  van 

2  Augustus  1880  (, Staatsblad  N°.  14-5)  zijn  aangesteld  respectievelijk 
tot  tijdelijk  officier  van  gezondheid  en  tot  tijdelijk  militair  apotheker, 
wordt  hen  ,  door  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen  Dienst  hunne 
bestemming  aangewezen ,  met  vermelding  van  den  dag  waarop  en  de 
militaire  autoriteit  bij  wie  zij  zich  hebben  aan  te  melden. 

4.  De  chef  der  militaire  ziekeninrichtingen  voorzien  onmiddellijk 
in  den  dienst  der  bij  die  inrichtingen  gedetacheerde  hospitaalsoldaten. 
Deze  worden  ten  spoedigste  naar  hunne  compagnieën  teruggezonden  , 
waarbij  zij  uiterlijk  in  den  avond  van  den  tweeden  mobilisatiedag 
moeten  aankomen. 

Nadat  bij  die  compagnieën  ook  de  onder  de  wapenen  komende 
miliciens  der  vorige  lichtingen  van  kleeding  en  uitrustingen  zijn 
voorzien ,  vertrekken  allen  zoo  spoedig  mogelijk  ,  overeenkomstig  de  last¬ 
geving  bedoeld  bij  punt  2 ,  naar  de  aangewezen  bestemming. 

5.  De  verpleegden  in  militaire  ziekeninrichtingen  ,  welke  vóór  de 
liniën  zijn  gelegen ,  moeten ,  indien  hun  toestand  dit  veroorlooft  ten 
spoedigste  volgens  de  —  in  verband  met  het  bepaalde  bij  de  punten 

3  en  5  van  §  99  —  door  den  Inspecteur  van  den  Geneeskundigen 
Dienst  der  Landmacht  gegeven  instructiën,  worden  geëvacueerd  naar 
achter  de  liniën  gelegen  ziekeninrichtingen. 

Het  personeel  en  materieel  der  daardoor  geheel  of  gedeeltelijk  ont¬ 
ruimd  wordende  ziekeninrichtingen  zal  —  het  materieel  bij  voorkeur  per 
scheepsgelegenheid  —  naar  de  tegelijkertijd  daarbij  aangewezen  be¬ 
stemmingen  worden  gezonden. 

Bij  geheele  ontruiming  van  ziekeninrichtingen  moet  de  verpleging 
van  de  daarin  aanwezige  zieken,  wier  toestand  niet  toelaat  hen  te 
evacueeren ,  worden  overgedragen  aan  de  zorg  van  het  gemeente¬ 
bestuur  ter  plaatse.  (Zie  §  32,  punt  13  en  14.) 

6.  De  ziekendragers  worden,  nadat  zij  —  voor  zooveel  zij  niet  in 
werkelijken  dienst  zijn  —  bij  de  compagnieën  zijn  aangekomen  en 
gekleed  en  voor  zoover  zij  bestemd  zijn  voor  de  geneeskundige 
afdeelingen  bij  het  Veldleger,  voor  de  versterkte  plaatsen  en  voorde 
in  de  verdedigingsliniën  en  stellingen  op  te  richten  verbandplaats- 
afdeelingen ,  overeenkomstig  de  lastgeving  bedoeld  bij  punt  2,  door 
de  korpscommandanlen  gezonden  naar  de  aangewezen  bestemmingen. 
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7.  De  schrijvers,  die  in  vredestijd  bij  officieren  of  inrichtingen 
dienst  doen,  behouden  die  bestemming  bij  mobilisatie  van  het  Leger, 
indien  ook  aan  deze  officieren  of  inrichtingen  ,  volgens  de  oorlogs- 
organisatie,  schrijvers  zijn  toegevoegd. 

Ten  einde  in  het.  dan  nog  ontbrekende  getal  schrijvers  te  voorzien, 
zullen  daartoe  geschikte  personen,  bij  voorkeur  gepensionneerde  of 
gegageerde  militairen,  in  dienst  kunnen  worden  genomen. 

8.  De  officieren,  voor  wie  bij  de  organisatie  op  voet  van  oorlog 
een  bereden  of  niet  bereden  oppasser  is  uitgetrokken,  verkrijgen, 
voor  zoover  zij  niet  bij  de  korpsen  veld-  of  rijdende  artillerie  zijn 
ingedeeld ,  oppassers  van  het  depot  van  het  regiment  huzaren  ,  dat 
behoort  bij  de  divisie,  waarvan  zij  deel  uitmaken. 

Behooren  zij  tot  het  Hoofdkwartier  van  het  Veldleger  of  tot  de 
korpsen  veld-  of  rijdende  artillerie ,  dan  worden  hunne  oppassers  ver¬ 
strekt  door  het  depot  van  het  3de  Regiment  Huzaren  of  door  het  korps 
bereden  artillerie,  waarvan  zij  deel  uitmaken. 

Officieren  van  gezondheid,  die,  hoewel  niet  tot  het  veldleger  be- 
hoorende ,  bij  mobilisatie  bereden  worden  (zie  §  54 .  punt  4) ,  ver¬ 
krijgen  oppassers  van  het  depot  van  het  1ste  of  het  2de  Regiment 
Huzaren. 

9.  Het  personeel,  behoorende  bij  de  verschillende  voertuigen  voor 
den  Geneeskundigen  Dienst  wordt  verstrekt : 

voor  de  Reserveverbandplaatsafdeeling:  door  de  reserve  der  2de  trein- 
compagnie  van  het  2de  Regiment  Veld-artillerie ; 

voor  de  geneeskundige  afdeelingen  bij  de  divisiën  :  door  de  tweede 
treincompagnie  van  het  regiment  veld-artillerie,  tot  de  divisie  be¬ 
hoorende  ,  terwijl : 

de  geleiders  der  ziekenkarren  van  de  korpsen  infanterie,  door  de 
zorg  van  den  Inspecteur  der  artillerie,  van  de  treincompagnieën  worden 
gedetacheerd. 

10.  De  officieren  van  gezondheid  en  paardenartsen  bij  het  leger 
te  Velde,  moeten  gekleed  zijn  in  marsch tenue ;  de  paarden  der  bereden 
officieren  moeten  dienovereenkomstig  zijn  opgetuigd  en  gepakt. 

De  officieren  van  gezondheid  bij  de  bezettingstroepen  ingedeeld , 
volgen  de  voor  die  troepen  vastgestelde  tenue. 
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11.  Aan  de  officieren  wordt  vergund  op  marsch  en  onder  de  wapenen 
een  revolver,  een  veldflesch  en  een  veldkijker  bij  zich  te  dragen. 

12.  Ieder  officier ,  behoorende  tot  het  leger  te  velde ,  moet  zich 
reeds  in  vredestijd  voorzien  van  een  koffer  (van  hout  of  leder),  volgens 
het  voorgeschreven  model ,  tot  het  medevoeren  van  zijn  bagage. 

De  officierskoffers  tot  bagage-  of  compagnieskar  moeten  uitwendig  zijn  : 
lang  0.68  ,  breed  0.305  en  hoog  0.295  M.  ,  zonder  eenig  uitstekend 
beslag;  die  tot  bagagewagens  uitwendig;  lang  1.00,  breed  0.33  en 
hoog  0.21  M.,  zonder  eenig  uitstekend  beslag. 

De  officieren  van  den  Geneeskundigen  Dienst  ingedeeld  bij  de  be¬ 
reden  artillerie  en  de  pontonniers,  mogen  voorzien  zijn  van  de  officiers¬ 
koffers  tot  bagage-  of  compagnieskar. 

B.  Materieel  en  paarden. 

1.  Bij  mobilisatie  van  het  Leger  worden  de  magazijnen  voor  den 
Geneeskundigen  Dienst  te  Amsterdam,  Utrecht  en  Dordrecht,  overeen¬ 
komstig  het  bepaalde  in  de  Achtste  Afdeeling  van  dit  Voorschrift, 
ten  spoedigste  en  zonder  nader  bevel ,  uit’s  Rijks  Magazijn  van  Genees¬ 
middelen  te  ’s  Gravenhage  voorzien  van  een  voldoenden  voorraad  genees- 
en  verbandmiddelen,  meest  benoodigde  instrumenten,  enz.,  voor  de 
eerste  aanvulling  van  het  verbruikte  bij  het  Veldleger  en  in  de 
versterkte  plaatsen. 

2.  De  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  1  e  klasse,  hoofden 
der  districten  voor  den  Geneeskundigen  Dienst,  nemen  de  noodige 
maatregelen ,  opdat  het  materieel  voor  de  geneeskundige  afdeelingen 
en  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  voor  het  Veldleger,  alsmede  voor 
de  verbandplaatsafdeelingen  in  de  verdedigingsliniën ,  de  vestingen 
en  forten ,  zoo  spoedig  mogelijk  in  de  plaatsen  waar  het  is  opgelegd , 
wordt  gereed  gemaakt. 

Voor  zooverre  de  voertuigen  voor  de  Reserveverbandplaatsafdeeling 
nog  niet  te  ’s  Gravenhage  zijn  opgelegd ,  worden  zij  daarheen  over¬ 
gebracht,  om  in  ’s  Rijks  Magazijn  van  geneesmiddelen  van  de  noodige 
genees-  en  verbandmiddelen  en  instrumenten  te  worden  voorzien. 

3.  Tot  de  maatregelen  door  de  dirigeerende  officieren  van  gezond¬ 
heid  der  le  klasse,  volgens  het  bepaalde  bij  punt  2,  te  nemen, 
behooren : 

14 
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n  dat  alle  in  de  bovenbedoelde  magazijnen  opgelegde  voertuigen  , 
tassehen ,  sacoches ,  kisten ,  enz.  ten  spoedigste  overeenkomstig  de 
in  de  Tiende  Afdeeling  van  dit  Voorschrift  opgenomen  inhouds- 
en  bepakkingslijsten  volledig  worden  uitgerust  en  van  al  het 
noodige  worden  voorzien  om  zoodra  mogelijk  te  kunnen  worden 
uitgegeven ; 

b.  dat  in  de  uitrusting ,  met  tentmaterieel  en  huishoudelijke  be¬ 
hoeften,  der  veldhospitalen  en  verbandplaatsafdeelingen  worde  voorzien; 

c.  dat  de  noodige  verplegingsbehoeften  voor  de  uitrusting  der  ge¬ 
neeskundige  afdeelingen  worden  aangeschaft  en  c.  q.  maatregelen 
worden  genomen  om  in  de  aanvulling  daarvan  te  voorzien. 

Voor  zooveel  noodig  geschiedt'  de  aanschaffing  en  betaling  der  be- 
noodigdheden  door  de  administratie  van  het  militair  hospitaal  ter 
plaatse. 

4.  De  bespanningen  voor  de  verschillende  voertuigen  voor  den  Ge¬ 
neeskundigen  Dienst  worden  verstrekt  door  dezelfde  treincompagnieën 
der  korpsen  bereden  artillerie,  waardoor  volgens  punt  A  9  dezer  § 
het  bij  die  voertuigen  behoorende  personeel  wordt  geleverd. 

Voor  de  Reserveverbandplaatsafdeeling  en  voor  de  geneeskundige 
afdeeling  der  2e  divisie,  zijn  die  bespanningen  ter  plaatse  waar  de 
onder  beheer  van  den  Geneeskundigen  Dienst  opgelegde  voertuigen 
worden  uitgerust.  In  verband  met  de  aanvankelijke  opstelling  van 
het  Leger,  gaan  de  bespanningen  voor  de  geneeskundige  afdeelingen 
der  le  en  3e  divisie  uit  ’sGravenhage  en  Breda ,  voor  zooveel 
noodig ,  respectievelijk  naar  Amsterdam,  en  Dordrecht ,  of  worden 
de  in  laatstgenoemde  plaatsen  volledig  uitgeruste  voertuigen  naar 
*  Gravenhage  en  Breda  of  naar  elders  getransporteerd  ,  om  aldaar  te 
worden  bespannen. 

5.  De  in  de  militaire  hospitalen  opgelegde  sacoches  tot  pakpaarden, 
medicijn-  en  verbandkisten  voor  ziekenkarren,  tassehen  voor  zieken¬ 
verplegers,  tassehen  en  sacoches  voor  officieren  van  gezondheid  en 
paardenartsen ,  worden  in  de  garnizoens-apotheken  onmiddellijk  van 
het  noodige  voorzien  en  daarna  uitgereikt. 


b.  De  paarden  voor  de  ziekenkarren  worden  door  de  betrokken 
commandanten  van  de  onderdeelen  der  korpsen,  onmiddellijk  nadat 
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zij  den  last  tot  mobilisatie  hebben  ontvangen,  tegen  contante  betaling 
aangeschaft. 

7.  De  voertuigen  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  liniën  en 
stellingen  worden  uit  de  artillerie-magazijnen ,  waarin  ze  zijn  opge¬ 
legd,  gezonden  naar  de  reeds  in  vredestijd  aangegeven  standplaatsen 
en  aldaar  door  de  zorgen  van  de  commandanten  dier  liniën  en  stel¬ 
lingen  van  bespanningen  voorzien. 

8.  De  medicijn-  en  verbandkisten  voor  de  forten  bij  Pannerden  en 
Westervoort,  worden  onmiddellijk  bij  mobilisatie  volledig  uitgerust 
in  de  garnizoens-apotheek  respectievelijk  te  Nijmegen  en  te  Arnhem  , 
(zie  §  87,  punt  5)  en  van  daar  door  de  zorg  van  den  intendant  met 
de  approviandeering  dier  verdedigingswerken  belast,  naar  de  plaats 
hunner  bestemming  gezonden. 

9.  De  verzending  der  overige ,  voor  de  versterkte  plaatsen  bestemde 
medicijn-  en  verbandkisten ,  geschiedt  zoo  spoedig  mogelijk  door  de 
zorg  der  betrokken  dirigeerende  officieren  van  gezondheid  der  Ie  klasse 
in  de  districten  voor  den  Geneeskundigen  Dienst. 

10.  Alle  officieren  van  gezondheid,  die  volgens  de  oorlogsorganisatie 
verplicht  zijn  tot  het  houden  van  een  dienstpaard  en  daarvan  niet 
reeds  in  tijd  van  vrede  voorzien  zijn,  moeten  zorg  dragen,  dat  zij 
bij  mobilisatie  ten  spoedigste  in  het  bezit  daarvan  geraken. 

Vermits  de  belangen  van  den  dienst,  zoodra  de  militie,  ingevolge 
Art.  184  der  Grondwet,  buitengewoon  onder  de  wapenen  is  geroepen, 
het  in  eigendom  afstaan  van  troepenpaarden  aan  officieren  niet  zullen 
toelaten,  zal  daartoe  alsdan  geene  machtiging  worden  verleend. 

Zij  die  dit  verlangen,  kunnen,  in  afwachting  van  het  vaststellen 
der  som,  welke  voor  de  aanschaffing  zal  worden  toegekend,  een 
geldelijk  voorschot  bekomen  van  hoogstens  ƒ  200  boven  den  gemid¬ 
delden  remonteprijs  van  het  jaar,  voorafgaande  aan  het  alsdan  loopende. 

De  uitbetaling  van  bedoeld  voorschot  geschiedt  door  de  admini¬ 
stratie  van  het  korps ,  waarbij  de  officier  zich  daartoe  aanmeldt  , 
tegen  quitantie  van  den  belanghebbende,  goedgekeurd  door  den  com¬ 
mandeerenden  officier  van  het  korps  of  het  gedeelte  van  het  korps, 
waartoe  de  officier  behoort ,  en  ,  voor  zooveel  het  officieren  zonder 
troepen  betreft,  door  den  chef  waaronder  zij  dienen. 
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11.  De  schragen  voor  spoorwegvervoer  alsmede  de  daarbij  be- 
hoorende  kisten,  brancards  en  dubbele  stroozakken  worden  bij  mobili¬ 
satie,  uit  de  magazijnen  en  militaire  hospitalen  waarin  zij  zijn  opge¬ 
legd  (zie  g  87,  punt  8),  overgegeven  aan  de  hoofdafdeeling  der 
permanente  militaire  spoorwegcommissie  of  aan  de  uitvoeringscom- 
missiën  op  de  verschillende  lijnen. 

12.  Voor  de  maatregelen,  bij  mobilisatie  te  nemen  ten  behoeve  van 
de  evacuatie  en  ziekenverspreiding,  wordt  naar  de  Vierde  Afdeeling 
van  dit  Voorschrift  verwezen. 

13.  De  chefs  van  diensten  zullen  op  eigen  verantwoordelijkheid 
handelen  in  alle  gevallen,  waarvoor  geene  voorschriften  zijn  gegeven, 
ten  einde  elke  vertraging  in  de  mobilisatie  van  het  Leger  te  voorkomen. 


VERBETERING  VAN  DRUKFOUTEN. 


Bladz.  14. 
Bladz.  20. 

Bladz.  74. 
Bladz.  78. 
Bladz.  187. 
Bladz.  187. 
Bladz.  195. 


In  de  noot  (1)  regel  2,  staat:  «als  de  nu»,  dit  moet  zijn: 
«als  de». 

In  §  7  ,  punt  1 ,  regel  2 ,  staat :  «een  dirigeerend  officier 
van  gezondheid  der  1ste  klasse»  ;  dit  moet  zijn  :  «een 
dirigeerend  officier  van  gezondheid  der  2de  klasse». 

In  g  38 ,  punt  1,  regel  2  v.  o.  staat :  «en  eindelijk  tijdelijk 
het»;  dit  moet  zijn :  «en  eindelijk  het  tijdelijk» 

In  §  39,  punt  6,  regel  4  v.  b.  staat :  «rooden  lantaarn», 
dit  moet  zijn :  «roode  lantaarn». 

In  g  87,  punt  14,  laatste  regel  v.  o.  staat:  «voorzien»; 
dit  moet  zijn:  «te  voorzien». 

In  g  87,  punt  15,  regel  6  v.  b.  staat:  «geneeskundige 
afdeelingen»;  dit  moet  zijn:  «geneeskundige  afdeeling». 
In  §  92,  punt  2,  regel  3  v.  o.  staat:  «nopens  de»  dit 
moet  zijn:  «nopens». 


INHOUD 


VAN  HET  EERSTE  GEDEELTE. 

(Afdeeling  I— IX). 


Bladz. 

Beschikking  van  den  Minister  van  Oorlog  van  16  Juni 


1885,  He  Afd.,  Gen.  Staf,  N°.  62 . 3 

Koninklijk  Besluit  van  5  Juni  1885,  N°.  23 . 4 

Inleiding . 7 


Paragraaf  EERSTE  AFDEELING.  ALGEMEENE  BEPALINGEN. 

1.  Personeel  behoorende  tot  den  Geneeskundigen  Dienst  in 

oorlogstijd . 11 

2.  Kenteekenen  van  onzijdigheid . 12 

3.  Oefening  van  het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  13 

4.  Vernietigen  van  dienstbescheiden . 13 

5.  Algemeene  bepalingen  omtrent  den  werkkring  en  de  dienst- 

verhouding  van  het  personeel . 14 

6.  Personeel  en  materieel  der  Nederlandsche  Vereeniging  tot 

het  verleenen  van  hulp  aan  zieke  en  gewonde  krijgslieden 
in  tijd  van  oorlog . 19 

TWEEDE  AFDEELING.  de  geneeskundige  dienst  bij 

HET  VELDLEGER. 

Ie  Hoofdstuk.  Personeel  en  materieel. 

7.  De  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  ...  20 

8.  Chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  divisiën  .  .  21 

9.  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  zelfst.  brigade  21 

10.  Geneeskundige  afdeelingen  bij  de  divisiën . 21 

11.  Geneeskundige  Dienst  bij  de  korpsen . 23 

12.  Materieel  . . 26 

Recapitulatie  van  het  personeel  en  het  materieel  van  den 

Geneeskundigen  Dienst  bij  het  Veldleger . 28 


214 


_  r  Bladz. 

Paragranf 

2e  Hoofdstuk.  Bijzondere  bepalingen  omtrent  den  werkkring 
en  de  dienstverhouding  van  liet  personeel  en  de  bestemming 
van  het  materieel. 

13.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  te  Velde  ...  32 

14.  Personeel,  toegevoegd  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen 

Dienst  te  Velde . 35 

15  De  Reserveverbandplaatsafdeeling . 35 

16.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  divisie  .  36 

17.  Personeel,  toegevoegd  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen 

Dienst  bij  eene  divisie . 42 

18.  Chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  vereenigde  troepen 

van  verschillende  divisiën . 42 

19.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  eene  zelfstandige 

brigade . 43 

20.  De  eerstaanwezende  officieren  van  gezondheid . 43 

21.  Personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  korpsen  .  47 

22.  Materieel  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  korpsen  .  48 

23.  De  geneeskundige  afdeelingen . 49 

24.  Personeel  |  ,  ,  ,  53 

25  Materieel  1  van  eene  sec^ie  eener  verbandplaatsafdeehng  ^ 

26.  Detacheering  van  personeel  en  materieel  eener  verband- 

plaatsafdeeling . 56 

27.  Het  veldhospitaal  eener  divisie .  ....  57 

28.  Personeel  van  het  veldhospitaal . 61 

29.  Materieel  van  het  veldhospitaal . 62 

30.  Detacheering  van  personeel  en  materieel  van  het  veldhospitaal  62 


31. 

32. 

33. 

34. 


35. 

36. 

37. 
38 


3e  Hoofdstuk.  Regelen  voor  de  uitoefening  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst. 


Bij  mobilisatie . 

In  kantonnementen . 

In  het  bivak . 

In  kampen . 

Bij  marschen . 

De  verbandplaatsafdeelingen  op  marsch 

Het  veldhospitaal  op  marsch . 

De  Geneeskundige  Dienst  in  en  na  het  gevecht. 

Algemeene  bepalingen . 


64 

64 

68 

69 

69 

71 

73 

74 


215 


Paragraaf 

39.  De  hulpverbandplaatsen .  ^5 

Regelen  voor  de  oprichting  der  hulpverbandplaats  ...  76 

Dienst  op  de  hulpverbandplaatsen . .77 

40.  Versterking  van  het  personeel  op  de  hulpverbandplaatsen  .  84 

41.  Transport  van  de  hulpverbandplaats  naar  de  hoofdverband- 

plaats . 

42.  De  hoofdverbandplaatsen .  g5 

Regelen  voor  de  oprichting  der  hoofdverbandplaats.  .  .  87 

Dienst  op  de  hoofdverbandplaatsen  .  .  • . 88 

43.  Versterking  van  het  personeel  op  de  hoofdverbandplaatsen  .  96 

Ia.  bij  vooruittrekkenj  der  96 
b.  bij  standhouden  r  troe-  97 
c.  bij  terugtrekken  '  pen.  98 

45.  Gedrag  tegenover  militairen  van  het  vijandelijke  leger  .  .  98 

46.  Afzoeken  van  het  slagveld . 100 

47.  Opheffing  der  verbandplaatsen . 100 

48.  Begraven  van  lijken . 101 

49.  Verpleging  van  het  personeel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  101 

50.  Gevechtsberichten . 102 

51.  De  veldhospitalen. 

Bestemming . 102 

Oprichting . 102 

Inrichting . 104 

Verplaatsing .  106 

DERDE  AFDEELING.  de  geneeskundige  dienst  in  de 

LINIËN  ,  STELLINGEN  EN  VERSTERKTE  PLAATSEN. 

Ie  Hoofdstuk.  Personeel  en  materieel. 

52.  Personeel . 108 

53.  Localiteit  voor  ziekenverpleging . 110 

54.  Materieel . 111 

55  Algemeene  bepalingen . 112 

2e  Hoofdstuk.  Bijzondere  bepalingen  omtrent  den  werkkring 
en  de  dienstverhouding  van  het  personeel. 

56.  De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  liniën  en 

stellingen . 113 


Paragraaf  Bladz. 

57.  Personeel  toegevoegd  aan  den  chef  van  den  Geneeskundigen 

Dienst  in  eene  linie  of  stelling . 'l'H 

58.  De  chef  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  eene  groep  .  .117 

59.  De  chefs  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de  versterkte 

plaatsen . 

60.  Personeel  en  materieel  van  den  Geneeskundigen  Dienst  in  de 

liniën  en  stellingen . 121 

61.  De  chef  eener  verbandplaatsafdeeling  in  eene  linie,  stelling 

of  groep . 121 

62.  De  chefs  van  de  tijdelijke  hospitalen  in  de  nabijheid  eener 

linie  of  stelling . 122 

3e  Hoofdstuk.  Regelen  voor  de  uitoefening  van  den  Genees¬ 
kundigen  Dienst. 

63.  Staven  en  niet  in  versterkte  plaatsen  ingedeelde  troepen- 

afdeelingen . 123 

64.  Vestingen  en  groote  forten .  ....  123 

Verbandlocalen . 125 

Vestinghospitalen . 126 

65.  Forten,  waarop  slechts  één  officier  van  gezondheid  is  ingedeeld  127 

66.  Kleine  werken ,  waarop  geen  officier  van  gezondheid  is  in¬ 

gedeeld  . 128 

67.  Dienst  in  de  tijdelijke  ziekeninrichtingen  der  eerste  linie  .  129 

68.  Begraven  van  lijken  in  vestingen  en  forten . 129 


VIERDE  AFDEELING.  evacuatie  en  ziekenverspreiding. 


69.  Algemeene  bepalingen . 131 

70.  Personeel  met  de  leiding  belast . 132 

71.  Materieel . 134 

72.  Voorbereiding  in  tijd  van  vrede . 136 

73.  Maatregelen  bij  mobilisatie . 138 

74.  Maatregelen  gedurende  den  oorlog . 139 


7.>.  Administratieve  en  andere  bescheiden,  registers,  enz.  .  .145 

VIJFDE  AFDEELING.  regelen  voor  de  inrichting  van 

VELD-  EN  TIJDELIJKE  HOSPITALEN. 


76.  Algemeene  regelen 


147 


217 


Paragraaf  Bladz, 

77.  Keuze  en  inrichting  van  localiteiten  voor  veld-  en  tijdelijke 

hospitalen:  1.  openbare  of  particuliere  gebouwen  .  .  .  148 

2.  barakken . 151 

3.  tenten  .  .  .  , . 153 

78.  Verzorging  en  verpleging  in  veld-  en  tijdelijke  hospitalen  .  155 

ZESDE  AFDEELING.  ADMINISTRATIEVE  VOORSCHRIFTEN. 

79.  Algemeene  bepalingen . 157 

80.  Bepalingen  omtrent  het  personeel  der  verbandplaatsafdeelingen 

en  de  verpleging  van  lijders  op  verbandplaatsen  .  .  .157 

81 .  Idem  omtrent  het  personeel  van  de  veld-  en  tijdelijke  hospitalen 

en  de  verpleging  van  lijders  in  die  hospitalen  .  .  .  .160 

82.  Idem  omtrent  de  verpleging  van  lijders  in  ziekenlokalen  in 

versterkte  plaatsen . 175 

83.  Idem  als  voren  in  vaste  hospitalen . 176 

84.  Idem  als  voren  in  burgerziekeninrichtingen . 176 

85.  Idem  als  voren  van  zieken  bij  burgers,  op  marsch  of  in 

kantonnement . 177 

86.  Voorschriften  in  acht  te  nemen  bij  doodsgevaar  en  na  het 

overlijden  van  militairen . 177 

ZEVENDE  AFDEELING.  Aanschaffing,  oplegging  en 

ONDERHOUD  VAN  HET  MATERIEEL  VAN  DEN  GENEESKUN¬ 
DIGEN  Dienst  in  tijd  van  vrede;  verstrekking,  ver¬ 
antwoording  EN  AANVULLING  IN  TIJD  VAN  OORLOG. 

87.  Aanschaffing,  oplegging  en  onderhoud . 181 

88.  Verstrekking,  verantwoording  en  aanvulling . 188 

ACHTSTE  AFDEELING.  veterinaire  dienst. 

Ie  Hoofdstuk.  Personeel  en  materieel. 

89.  Personeel  en  Materieel . 193 

2e  Hoofdstuk.  Bijzondere  bepalingen  omtrent  den  werkkring 
en  de  dienstverhonding  van  het  personeel ;  bestemming  van 
het  materieel. 

90.  Hoofdkwartier  van  het  Veldleger . 193 

91.  Divisiestaven  en  korpsen . 194 


218 


Paragraaf  m'Aaz 

92.  De  eerstaanwezende  paardenartsen . 195 

93.  Materieel  voor  den  veterinairen  dienst . 198 

3e  Hoofdstuk.  Regelen  voor  de  uitoefening  van  den  veteri¬ 
nair  en  dienst. 

94.  Bij  mobilisatie . 198 

95.  In  het  kantonnement . 198 

96.  In  bivaks  en  in  kampen . 200 

97.  Bij  marschen . 200 

98.  In  en  na  het  gevecht . 201 

NEGENDE  AFDEELING  mobilisatie  van  den  genees¬ 
kundigen  DIENST. 

99.  Algemeene  bepalingen . 203 

100.  Uitvoering. 

A.  Personeel  .  206 

B.  Materieel  en  paarden . 209 


Verbetering  van  dr  ...  212 


y 


« 


Uitgaven  van  de  Gebroeders  van  Cleef. 


Dosimetrie.  Handleiding  ten  gebruike  bij  de  dosimetriscbe  behandeling, 

door  Dr.  J.  A.  va n  dek  Stok . ƒ  1-90 

Handleiding  der  Elektrotherapie,  door  Dr.  R.  H.  Pierson.  .  .  ƒ  1.90 

Handleiding  tot  de  Pharmacognosie  van  het  planten-  en  dierenrijk,  door 
Prof.  C.  A.  J.  A.  Oudemans.  Tweede  druk . ƒ  6.50 

Het  approviandeeren  van  vestingen  en  forten  en  het  verplegen  van  mili¬ 
tairen  en  burgers  in  die  versterkte  plaatsen,  door  E.  van  Genot,  ƒ  1.90 

Instructie  ter  regelmatige  waarneming  van  den  Veterinairen  dienst  bij 

het  Leger  in  tijd  van  vrede . . ƒ  0.40 

Mixed  Pickles  voor  aanstaande  en  jonge  Officieren  van  gezondheid,  door 

Dr.  A.  W.  M.  van  Hasselt . ƒ  2.30 

.Model  van  een  ontwerp  voor  de  verpleging  der  bezettingen  van  versterkte 

plaatsen  in  tijd  van  oorlog . ƒ  0.95 

Xeérlands  Leger.  Inlichtingen  omtrent  den  vrijwilligen  dienst  bij  de  korpsen 
enz. ;  de  regeling  van  de  K.  M.  Academie,  de  toelating  als  student  voor 
den  militairen  geneeskundigen  en  pharmaceutischen  dienst .  .  /  0.75 

Nieuw  tijdschrift  voor  de  pliarmacie  in  Nederland,  door  P.  J.  Haakman. 

Prijs  per  jaar . ƒ4.— 

Reglement  voor  den  Geneeskundigen  Dienst  bij  de  Landmacht  in  tijd 

van  vrede . ƒ1. — 

Verslag  der  commissie  in  het  belang  der  opleiding  van  militaire  genees¬ 
kundigen  . ƒ  2. — 

Voorschriften  omtrent  het  militair  geneeskundig  onderzoek  .  .  ƒ  0.85 

Voorschriften  nopens  de  instelling  van-,  alsmede  het  toezicht,  de  directie 
en  het  administratief  beheer  over  de  militaire  zieken -inrichtingen.  Met 


modellen .  ƒ  2.30 

Voorschriften  betreffende  de  voeding  van  de  militairen  der  landmacht, 
in  tijd  van  vrede.  Verzameld  door  E.  van  Gendt.  1885 ...  ƒ  0.60 


Wetten  (Militaire  geneeskundige),  bewerkt  door  E.  van  Gendt  .  ƒ  1.90 


